de puncte ale lui M. — O submulțime D a lui $ 
se numește „deschisă“, dacă, odată cu punctul x, 
ea conţine cel puțin o vecinătate V(x) a acestui 
punct. — Se constată că totalitatea mulțimilor 
deschise cari conțin un anumit punct x al spațiu- 
lui poate constitui vecinătăți ale acestui punct.— 
Exemplu: într'un spațiu metric, în care e definită 
distanța p(x, y) între două puncte x și y, totali- 
tatea punctelor situate la o distanță mai mică 
decât s de punctul x constitue o vecinătate a 
acestui punct, numărul s fiind un număr pozitiv 
arbitrar. 

1. Vector [BekTOp; vecteur; Vektor; vector; 
vektor]. Clc. vect. O mărime se numeşte vector 
într'un spațiu euclidian cu trei dimensiuni, dacă 
fiecare valoare pe care o poate lua e complet 
determinată printr'un număr pozitiv care arată 
câte unități de măsură cuprinde (şi e același, ori- 
care ar fi sistemul de referință din care se mă- 
soară), cum și printr'o direcție şi un sens(adică 
printr'o orientare), și dacă prezenţa a două mărimi 
de speța ei e echivalentă cu o singură mărime, 
care se obţine din ele prin regula paralelogramului 
pentru compunerea grafică a deplasărilor rectilinii. 

Vectorii asociaţi unor puncte bine determinate 
din spaţiu, numite punctele lor de aplicaţie, se 
numesc vectori legați; cei asociaţi unor drepte 
din spaţiu, adică aceia al căror punct de apli- 
cație, pe dreapta lor suport, nu e determinat, se 
numesc vectori alunecători; cei al căror punct de 
aplicaţie e indiferent se numesc vectori liberi. 
Vitesa unui mic mobil e vector legat; vitesa un- 
ghiulară a unui solid e vector alunecător; trans- 
laţia unui solid e vector liber. 

Vectorii se pot defini și cum urmează, cu aju- 
torul a trei scalari varianţi, și al cosinusurilor di- 
rectoare ale diferitelor orientări v: o mărime se 
numește vector, dacă asociază fiecărei orientări v 
o valoare scalară care e funcţiune lineară și 


omogenă de cosinusurile directoare cos a, y= Myy 


COS Ayy =Hyy ȘI COS aj, St ale orientării v în 
raport cu un sistem triortogonal de coordonate, 
după expresiunea: 


A, =A; y tA, Hy t Au 


y "vy z "yr 

şi unde A,, A, și A, sunt deci (în mod necesar) 
valorile sau componentele ortogonale ale vec- 
torului după orientările Ox, Oy și Oz ale axelor 
sistemului local de coordonate. — Orientarea unui 
vector e deci orientarea căreia îi asociază sca- 
larul A, maxim. Când se raportează la sisteme 
de coordonate oblice, rectilinii sau curbilinii, 
trebue deosebite componentele lor contravariante 
(v. Contravariant) de componentele lor covariante 
(v. Covariant). 

Un vector se reprezintă grafic, de exemplu, 
printr'o săgeată care indică orientarea lui şi a 
cărei lungime reprezintă, la o anumită scară, 
valoarea lui absolută (v. Vectorilor, reprezenta- 
rea grafică a ~). 


Într'un spațiu afin, în care nu e definită o 
metrică, se deosebesc vectori contravarianți, de- 
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finiți prin componentele lor contravariante, și 
vectori covarianţi, definiți prin componentele lor 
covariante. Vectorii pot fi definiţi în toate aceste 
spații cu ajutorul regulii după care se transformă 
componentele lor contravariante și covariante când 
se trece dela raportarea lor la un sistem de 
coordonate, la raportarea lor la un alt sistem. 
Aceste componente se definesc cu ajutorul vec- 


torilor de bază e,, ep, ese, ai sistemului de 


coordonate oarecari xi, x2, x3.::x” în spațiul cu n 
dimensiuni, cari sunt vectori tangenți la liniile 
de coordonate (linii de-a-lungul cărora variază 
numai câte una dintre coordonate) şi au valorile 
absolute alese astfel, încât „distanțele“ (ds), (ds)2, 
(ds)a,:*:(ds),, cari corespund, respectiv, creșterilor 


dx!, dx2, dx3,::dx”, măsurate în valorile absolute 
ale vectorilor de bază ca unităţi, să fie numeric egale 
cu dx!, dx?, dx3::dxn. Componentele contravariante 
ale unui vector sunt „proiecțiile” lui pe axele locale 
de coordonate, făcute paralel cu hipersuprafețele 
locale ale sistemului și măsurate într'o unitate egală 
cu valoarea absolută a vectorului de bază cores- 
punzător; ele sunt pozitive sau negative, după 
cum proiecția extremității cade, faţă de proiecția 
originii lui, în sensul coordonatelor crescătoare, 
respectiv în sensul coordonatelor descrescătoare. 
Sistemul de mărimi scalare variante A”, în număr 
egal cu numărul dimensiunilor spațiului, sunt com- 
ponentele contravariante ale unui vector A într'un 
sistem de coordonate oarecari xl, x2, x3,» dacă, 


la schimbarea sistemului din x" în altul x'*, mări- 
mile A! se transformă linear şi omogen în mări- 
mile scalare corespunzătoare A'E din sistemul A 


după regula A 
Pui = y dx” A 
dx* 


$ 


Dacă ex, ex, egre, și e'g e'g e'g ++: e'a sunt vectorii 
de bază ai celor două sisteme de coordonate con- 
siderate, urmează, în aceste condițiuni: 


A=]; A= Xe; as, 
+ 


unde s'au folosit suma mai multor vectori și pro- 
dusul unui vector printr'un scalar. 

Componentele covariante ale unui vector intr'un 
spațiu metric sunt produsele lor scalare prin 
vectorii de bază e; respectivi: 4;= Ae; 

Pentru regula de transformare a acestor com- 
ponente, v. sub Covariant,. 

În spaţiul metric, deosebirea dintre cele două 
clase de vectori se reduce la deosebirea de re- 
prezentare a lor prin componentele lor contra- 
variante și covariante. V. și Diferenţă a doi vec- 
tori, Divergenţă, Flux, Integrală curbilinie, Produs 
mixt, Produs scalar, Produs vectorial, Produsul 
contractat al unui tensor de ordinul al doilea 
printr'un vector, Produsul unui vector printr'un 
scalar, Rotor, Sumă de vectori, 


27* 
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Numeroase mărimi fizice fac parte din clasa 
vectorilor. 

Deplasarea rectilinie, vitesa şi accelerația, im- 
pulsul și forța, momentul electric și magnetic, 
densitatea curentului electric, intensitatea și in- 
ducţia câmpurilor electric și magnetic sunt exemple 
de vectori. 

1. Vector contravariant [ronrpagapuanribiii 
BEKTOP; vecteur contravariant; kontravarianter 
Vektor; contravariant vector; kontravariâns vektor]. 
V. sub Vector. 

2. ~ covariant [KOBApHAHTHbIÄ BeKTOp; vec- 
teur covariant; kovarianter Vektor; covariant vec- 
tor; kovariáns vektor]. V. sub Vector. 

s. ~ de bază [OCHOBHOÑ BeKTOp; vecteur de 
base; Grundvektor; ground vector; alapvektor]. 
V, sub Vector. 3 

a ~ unitate [enHuHunblii BekTOp; vecteur 
unité; Einheitsvektor; unit vector; egysegvektor]: 
Vectorul care are numai o componentă egală cu 
unitatea, celelalte fiind nule. — Sin. Versor. 

s. Vectori echipolenţi. V. Vectori egali. 

e. ~ egali [ĐKBHBAJICHTHble BEKTOpEI; vec- 
teurs égaux; gleichwertige Vektoren; equal vec- 
tors; egyenértékű vektorok]. Clc. vect,: Vectori 
cu valori absolute egale, cu direcții paralele și 
cu aceleași sensuri. — Sin. Vectori echipolenți. 

7. Vectori, câmp de ~. V. Câmp de vectori. 

s. Vectorilor, reprezentarea grafică a ~ [rpa- 
dnueckoe n3oGpaenne BEKTOPOB; représen- 
tation graphique des vecteurs; graphische Dar- 
stellung der Vektoren; graphic representation of 
vectors; vektorok grafikus ábrázolása]. Clc. vect.: 
Un vector se reprezintă (de obiceiu) grafic în- 
tr'unul dintre următoarele două moduri: Printr'o 
săgeată de lungime (la o scară convenită) egală 
cu valoarea lui absolută și având orientarea (adică 
direcția și sensul) lui, originea săgeții fiind în 
punctul de aplicație al vectorului în cazul vectori- 
lor legaţi (v. fig. a); printr'o sferă cu un punct 


i 


Reprezentare grafică a vectorilor, 
a) prinir'un segment de dreaptă; b) prinir'o sferă cu un 
punct pe ea, legată de reprezentarea din fig. a în felul 
arătat în tig. c. 


pe ea, care indică punctul de aplicaţie al vec- 
torului, aleasă astfel, încât să intercepteze pe fie- 
care dreaptă care trece prin punctul de aplicaţie 
un segment egal (la o scară convenită) cu compo- 
nenta vectorului după orientarea dreptei (v. fig. b). 
Această sferă are deci săgeata din prima repre- 
zentare drept diametru și punctul specificat de pe 
ea în originea săgeții (v. fig. c). Componentele 
vectorului sunt pozitive în orientările pentru cari 


sfera interceptează pe dreapta orientării un seg- 
ment în partea din spre origine în sensul orien- 
tării (ca A, din fig. b) şi negative în cazul 
contrar (ca A, din fig. b). 

9. Vectorul lui Poynting [Bexrop Iloinruura; 
vecteur de P.; P. Vektor; P.'s vector; P. vektor]. 
V. sub Vectorul radiant. 

10. ~ lui Umov [BeKTOp YMoBa; vecteur d'U.; 
U. Vektor; U.'s vector; U. vektor]. V sub Vec- 
torul radiant. 

u. ~ radiant [gexrop Iloiinrunra; vecteur 
radiant; Strahlungsvektor; radiant vector; sugárzási 
vektor]: Vectorul densității locale a curentului 
(fluxului) de energie. Vectorul radiant al energiei 
elastice în lichide se numește vectorul lui Umov 
(v. sub Putere). Vectorul radiant al energiei elec- 
tromagnetice se numește vectorul lui Poynting. 

Vectorul $ al densităţii locale a curentului de 
energie electromagnetică, corespunzătoare câm- 
purilor microscopice, e egal cu câtul prin 4x al 
produsului dintre valoarea reciprocă a permeabi- 
lității magnetice absolute a vidului pg prin pro- 
dusul vectorial dintre intensitatea microscopică e 
a câmpului electric și inducția magnetică micro- 
scopică b: A 
a _hol eXb 

2 4n i 

Se obține pentru vectorul $, al densităţii locale 
a curentului de energie electromagnetică liberă 
(față de starea macroscopică neutră), o valoare 
egală cu câtul prin 4x al produsului vectorial 
dintre intensitatea macroscopică E a câmpului 
electric și intensitatea macroscopică locală H a 
câmpului magnetic: 


Cu ajutorul acestei expresiuni a vectorului 
lui Poynting se deduce că puterea instantanee 
pe care un circuit electric o schimbă în regim 
cuasistaționar pe la borne cu exteriorul lui e 
egală cu produsul dintre valoarea instantanee a 
tensiunii la borne 4, şi intensitatea curentului 


electric de conducţie i care trece prin suprafața 
tensiunii la borne care separă circuitul considerat 
de exteriorul lui: 

p=u, i. 

Din expresiunea vectorului lui Poynting mai 
urmează că puterea instantanee pe care un 
circuit inductor o transmite unui circuit indus e 
egală, în regim cuasistaționar, cu produsul dintre 
tensiunea electromotoare 4, indusă în el, de 
circuitul inductor, și dintre valoarea instantanee a 
curentului electric care trece prin circuitul indus: 


Pui. 
12. Vectorului, integrala de linie a~câmp [au- 
HejiHblă HHTerpa BEKTOPHOrO NOJA; inté- 


grale de ligne du champ de vecteurs; Spannung, 
Linienintegral des Feldvektors; line integral of the 


field vector; vonalintegrâ!]. Integrala de linie a vec- 


torului câmp A al unui câmp de vectori 
de-a-lungul unei curbe C, între punctele Pi și Po, 
e integrala, efectuată de-a-lungul curbei, dela P, 


la P>, asupra produselor scalare A dr, dr fiind 
vectorul tangent la curbă și de valoare absolută 
egală cu lungimea ds a elementului de linie al 
curbei, cu sensul din spre P; spre Po. 


Dacă # e versorul sensului dela Pi spre Pe de 


pe curba presupusă deschisă C, avem dr=u ds— 
și expresiunea integralei de linie + a vectorului 
câmp de-a-lungul curbei C, între punctele P; și Po, e 


u=C rog u d=0f 4 dr. 
P; P; 

1. Vectorului, integrala de suprafaţă a~câmp: 
Sin. Fluxul vectorului câmp. V. Flux şi sub Inte- 
grală de suprafaţă. i 

2. Vedere ortoscopică | oprocuonnueckoe 
3penne; vision orthoscopique; orthoskopisches 
Sehen; orthoscopical vision; ortoszkopikus lâtăs)]. 
Foto.: Privirea unei fotografii în condiţiunile ne- 
cesare pentru a obține perspectiva peizajului. 

s. Vedere, distanța maximă de~ distinctă [Mak- 
CHMAJIbHOE paccTOAHHE ACHOrO 3penuA; dis- 
tance maxima de vision distincte; Fernpunkt- 
abstand; maximum distance of distinct vision; 
tâvpont-tăvolsâg]. Fiz.: Distanţa dela ochiu până 
la punctul cel mai depărtat pe care un ochiu în 
stare de repaus îl vede distinct. Pentru ochiul 
normal, această distanță e infinită. 

4, ~, distanța minimă de ~ distinctă [mu- 
HHMaJbHOe paccTOAHHe ACHOro 3penHa; dis- 
tance minima de vision distincte; Nahpunkt- 
abstand; minimum distance of distinct vision; 
kăzelpont-tâvolsâg]: Distanţa dela ochiu până la 
punctul cel mai apropiat pe care ochiul îl poate 
vedea clar când acomodarea e maximă. Pentru 
ochiul normal, această distanță e egală cu apro- 
ximativ 25 cm, 

5. Vedetă. V. sub Navă mică de luptă. 

ò. Vega [Bera; Vega; Vega; Vega; Vega]. 
Astr.: Stea foarte strălucitoare (de mărimea 0,14) 
din constelația Lira, care se aăsește la o depăr- 
tare de cca 26 de ani-lumină de sistemul solar. 

‘7. Vegetalin. Ind. alim.: 1. Uleiu de floarea- 
soarelui solidificat până la punctul de topire al 
untului de vacă (adică până la 23:::24*), pentru 
a forma o grăsime vegetală comestibilă. (N. C.).— 
2. Pământ decolorant constituit, în general, din 
bentonită activată cu ajutorul acidului sulfuric sau 
clorhidric. E folosit la decolorarea grăsimilor 
vegetale comestibile. (N.C.). V. și Rafinarea 
uleiurilor alimentare. 

s. Vegetație [PaCTHTEJIbHOCTb; végétation; 
Pflanzenwelt; vegetation; növényvilág]. Bot.: 
Ansamblul plantelor dintr'un loc, distribuția și 
asociația lor în funcțiune de factorii pedolo- 
gici și fitosanitari, cum și organizarea formaţiu- 
nilor și asociaţiilor vegetale. Astfel, există o 
vegetaţie alpină, o vegetaţie campestră sau una 
arctică, tropicală, etc. 
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9 Vegraj [BHyTpennaa pepeBannaa 06- 
INHBKa Cy Ha; vaigrage; Wegerung; foot walling; 
padlózat]. Nav. m.: Bordaj interior care separă 
mărfurile încărcate într'o navă, de osatura navei, 
adică de coaste, de varange, etc. 

10. Vehicul [raperka; véhicule; Umkehrlinse; 
reversng lens; kepforditâlencse ]. Fiz.: Piesă 
optică intrând în constituția lunetelor terestre, 
intercalată în drumul razelor luminoase între 
obiectiv și ocular, pentru a răsturna imaginea 
produsă de obiectiv și a da o imagine definitivă 
dreaptă. E compusă dintr'un sistem de lentile 
convergent. 

11. Vehicul [rpaicnopruoe CcpercTBO; véhi- 
cule; Fahrzeug; vehicle; jármű]. Tehn.: Sistem 
tehnic construit pentru a se putea deplasa pe o 
cale de comunicație — prin rulare, alunecare sau 
plutire — spre a transporta o încărcătură (marfă, 
persoane, etc.) sau spre a efectua o anumită 
lucrare. Vehiculele pot fi cu autopropulsie sau fără 
autopropulsie.— Vehiculele cu autopropulsie (cum 
sunt automobilele, locomotivele, avioanele, na- 
vele cu motopropulsie, etc.), echipate cu unu 
sau cu mai multe motoare sau aparate propulsoare 
(reactoare), se deplasează prin consum de energie 
din interiorul sistemului.— Vehiculele fără auto- 
propulsie (trăsurile și căruțele, săniile, vagoanele, 
planoarele, îmbarcațiile cu vâsle sau cu vele, 
șlepurile, etc.) se deplasează prin consum de 
energie din exterior, folosind forța musculară, 
forța vântului, forțe de remorcare, etc. 

Se deosebesc vehicule terestre, subterane, hau- 
tice, submersibile, aeriene — și suspendate, după 
natura căii de comunicație pe care se deplasează. 

Vehiculele terestre sunt înzestrate, fie cu roți 
sau cu șenile, fie cu organe de patinare (tălpi), 
după cum se deplasează prin rulare (de ex. auto- 
mobilele, tractoarele, etc.) sau prin alunecare (de 
ex. săniile). Ele pot fi rutiere sau feroviare. La . 
vehiculele terestre cu autopropulsie, numite și 
vehicule motorizate, se folosesc motoare cu ardere 
internă (în general motoare cu electroaprindere sau 
cu autoaprindere, rapide), motoare cu abur, mo- 
toare electrice, etc. Uneori, pentru îmbunătăţirea 
transmisiunii cuplului motor la roți, se folosesc agre- 
gate, ca la autobusele sau la locomotivele Diesel- 
electrice, — Vehiculele rutiere cu autopropulsie 
sunt, fie vehicule de transport (de ex. automo- 
bilele), echipate numai cu motor sau cu aparat 
de propulsie, fie vehicule tehnice, echipate cu 
motor de propulsie și mașini de lucru (eventual cu 
motoare proprii de antrenare), fie vehicule de 
războiu, echipate cu motor de propulsie și arma- 
ment. Vehiculele rutiere de transport, cu autopro- 
pulsie, se împart în: automobile, cari pot fi turisme, 
autocamioane, autobuse sau autocare (vehicule de 
transport în comun);tractoare (cu roți sau cu șenile), 
de transport sau agricole; autocisterne; ambulanţe; 
mototriciclete (cu tracțiune pe o roată sau pe 
două roti), pentru persoane sau pentru mărfuri; 
motociclete. Vehiculele rutiere tehnice, cu auto- 
propulsie, se împart în mașini rutiere (v.), cari 
pot fi buldozere, gredere, screpere, etc,; vehicule 
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speciale, cari pot fi automacarale, autoturnuri 
(pentru controlul şi întreținerea firului aerian al 
tramvaielor), autodepanatoare (pentru repararea 
pe traseu a vehiculelor defecte), autoateliere, 
autopluguri (pentru deszăpeziri), etc. Vehicule 
rutiere de războiu, cu autopropulsie, sunt, de 
exemplu, carele de luptă. — Vehiculele rutiere 
fără autopropulsie sunt folosite pentru transport 
sau în scopuri speciale. Aceste vehicule pot fi tră- 
suri, remorce, sănii, etc. — Vehiculele feroviare cu 
autopropulsie sunt,fie vehicule de transport, direct 
sau prin remorcare,fie vehicule tehnice. Vehiculele 
de transport (de obiceiu în comun) se împart în: 
locomotive şi locotractoare (cu abur, electrice, etc.), 
cari sunt vehicule de cale ferată, pentru trans- 
portul prin remorcare; automotoare, vagoane- 
motoare electrice sau drezine, cari sunt vehicule 
de cale ferată, pentru transport direct sau și 
prin remorcare; tramvaie-motoare, cari sunt vehi- 
cule de circulație urbană sau suburbană, pentru 
transport direct sau și prin remorcare. Vehiculele 
tehnice se împart în locomotive-pluguri, tramvaie- 
pluguri, tramvaie-polizoare, etc. — Vehiculele fero- 
viare fără autopropulsie sunt folosite pentru trans- 
port sau în scopuri speciale. Aceste vehicule 
se împart în: vagoane de călători, vagoane 
de marfă, vagoane-cisternă, vagoane-macara, 
vagoane-atelier, vagoane-școală, vagoane sanitare, 
vagoane frigorifice, etc. — 

Vehiculele subterane sunt, în general, feroviare, 
calea de circulație fiind un drum de fier (cu 
şine) instalat într'o galerie sau într'un tunel, sub 
nivelul solului. — Vehiculele subterane cu auto- 
propulsie sunt de obiceiu vehicule de transport, 
echipate cu motor de propulsie. Aceste vehicule 
se împart în locomotive sau locotractoare de 
mină, pentru transportul prin remorcare; metro- 
politane-motoare, cari sunt vehicule de circulaţie 
urbană sau suburbană, pentru transportul direct 
sau prin remorcare, etc. — Vehiculele subterane 
fără autopropulsie sunt folosite, în general, pentru 
transport; de exemplu: vagoane de marfă, vagoane 
metropolitane de călători, etc. 

Vehiculele nautice se numesc navale, și pot fi 
maritime sau fluviale. La navele cu autopropulsie, 
numite și nave cu motopropulsie sau cu propulsie 
mecanizată, se folosesc motoare cu ardere internă 
(în general, motoare Diesel sau semi-Diesel), 
motoare cu abur, etc. — Navele cu autopropulsie 
sunt, fie nave de transport, echipate cu grupuri 
de propulsie (cu elice sau cu sbaturi), fie nave 
tehnice, echipate cu grupuri de propulsie şi cu 
maşini de lucru (eventual cu motoare proprii de 
antrenare) sau cu utilaj, fie nave de războiu, 
echipate cu grupuri de propulsie și cu armament. 
Navele de transport se împart în: nave co- 
merciale, cari pot fi de persoane (pacheboturi, 
remorchere,  îmbarcaţii cu motor, etc.), de 
mărfuri (cargoboturi), şi mixte; nave de servicii 
auxiliare, cari pot fi nave-depozit, de școală, de 
salvare, de pescuit, de escortă, etc. Navele tehnice 
se împart în: nave-atelier, nave de dragat, 
nave-pompier, nave-macara, nave sanitare, spăr- 


gătoare de ghiață, etc. Navele de războiu se 
împart în: nave grele de luptă (cuirasate), cari 
pot fi crucișetoare cuirasate, cuirasate de linie 
(nave de linie) sau cuirasate pază-coastă; nave 
ușoare de luptă, cari pot fi crucișetoare, distru- 
gătoare (de ex. contratorpiloare sau conducătoare 
de flotilă), torpiloare, monitoare sau șalupe tor- 
piloare; nave mici de luptă, cari pot fi avizouri, 
canoniere, dragoare de mine, puitoare de mine, 
vedete sau vedete rapide; nave pori-avioane, 
cari pot fi de escortă, de luptă, etc. — Vehicu- 
lele fără autopropulsie sunt folosite pentru trans- 
port sau în scopuri speciale. Aceste vehicule se 
împart în: nave pletine (șalanduri), șlepuri, veliere, 
îmbarcaţii cu vâsle, docuri plutitoare, poduri plu- 
titoare (ferry-boat-uri), plute, etc. 

Vehiculele submersibile, numite submarine, se 
deplasează imersate în apă, și uneori la suprafața 
ei. Ele sunt folosite pentru cercetări ştiinţifice, 
pentru atacarea cu torpile a navelor de suprafață, etc. 
Pentru propulsia la suprafaţă, ele folosesc motoare 
Diesel, iar pentru propulsia în imersiune, elec- 
tromotoare (sursa de energie fiind o baterie de 
acumulatoare). 

Vehiculele aeriene, cari se deplasează în aer, 
se numesc aeronave și pot fi mai ușoare decât 
aerul (aerostate) sau mai grele decât aerul (aero- 
dine); în ultimul caz, sustentația e asigurată de 
forța portantă provocată prin mișcarea de înaintare. 
Unele aeronave sunt fără autopropulsie, iar altele 
sunt cu autopropulsie, prin întermediul unui pro- 
pulsor (elice) sau prin reacțiune. La aeronavele 
cu autopropulsie se folosesc, fie motoare cu ar- 


“dere internă (în general motoare cu electroaprin- 


dere sau cu autoaprindere, rapide), fie reactoare 
(în general turboreactoare sau statoreactoare), 
sau un sistem combinat. Aeronavele pot decola 
cu motorul propriu, cu fuzee (mai ales avioanele 
grele), cu catapulte (de obiceiu de pe nave port- 
avioane), etc. — Aeronavele mai ușoare decât 
aerul, cu autopropulsie, se numesc dirijabile și sunt 
folosite, de obiceiu, pentru transport; cele fără 
autopropulsie se numesc baloane (captive sau 
libere) și sunt folosite pentru cercetări ştiinţifice 
sau în scopuri militare. — Aeronave mai grele decât 
aerul, cu autopropulsie, sunt avioanele, elicopte- 
rele, autogirele, etc., cari sunt folosite pentru 
transport (de persoane sau de mărfuri), pentru 
servicii speciale (aeronave sanitare, de școală, etc.) 
sau în scopuri militare (avioane de vânătoare, de 
asalt, de bombardament, de recunoaștere); aero- 
navele cari plutesc și decolează de pe apă se 
numesc hidroavioane. Cele fără autopropulsie sunt 
planoarele, folosite pentru transport sau pentru 
servicii speciale (sport, școală, etc.). — 
Vehiculele suspendate se deplasează pe o cale 
de circulație suspendată, montată la înălțime, pe 
stâlpi de susținere. Ele rulează prin intermediul 
unor roți sau al unor role și au centrul de greu- 
tate sub calea de circulaţie. Se deosebesc: ve- 
hicule de cale ferată. suspendată, transportoare 
suspendate, poduri rulante și macarale suspendate, 
la cari calea de rulare e constituită din șine; 


vehicule de funiculare, la cari calea de rulare e 
constituită din cabluri. — Vehiculele de cale ferată, 
cu autopropulsie și comandă directă (adică din 
vehicul), servesc la transportul interurban de 
persoane sau de mărfuri. Transportoarele suspen- 
date, în general cu autopropulsie și cu comandă 
directă sau indirectă (adică din exteriorul vehi- 
culului), servesc la transportul de materiale în 
incinta unei întreprinderi industriale, în circulație 
continuă, Podurile rulante și macaralele suspen- 
date, în general cu autopropulsie și cu comandă 
indirectă (la unele poduri rulante, mari, comanda 
e directă), servesc la transportul de materiale în 
incinta unei întreprinderi industriale, în circulaţie 
intermitentă.— Vehiculele de funiculare pot fi: cu 
autopropulsie, când sunt echipate de obiceiu cu 
motoare electrice; fără autopropulsie, când sunt 
acționate prin tractare sau prin gravitație; în sistem 


combinat, prin tractare și propulsie electrică. Trac- | 


tarea se obține printr'un cablu purtător, de care 
e articulat vehiculul, sau printr'un cablu trăgător, 
dacă vehiculul se deplasează pe un cablu de 
rulare fix. 

1. Vehicul de frigorii: Sin. Agent frigorifer. 
V. Frigorifer, agent ~. 


2. Velă [napyo; voile; Segel; sail; vitorla]. 
Nav. m.: Piesă de pânză fixată de vergele arborilor 
unei nave, asupra căreia acționează vântul, provo- 
când deplasarea navei. O velă e confecționată din 
mai multe fășii (numite ferte) de pânză de in, de 
cânepă sau, uneori, de bumbac (pentru îmbarcaţii 
mici), cusute între ele. La o velă se deosebesc 
următoarele părți (v. fig.): marginea de invergare 
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deele (v.) şi filierele de terțarolă; pe grandeele ve- 
lelor se găsesc inele de parâmă matisite, numite 
ochiuri de invergare și ochiuri de terțarolă, iar 
pe filierele de terțarolă se găsesc capete de'saulă, 
cari servesc la invergarea sau la luarea terțaro- 
lelor. Velele poartă și numele arborilor sau ale 
vergelor de cari sunt invergate. — 

Din punctul de vedere al formei, se deose- 
besc următoarele vele: 

s. Velă aurică [koco uerblpexyrobHblăă 
napyc; voile aurique; Trapezoidsegel; trapezoid 
sail; trape&z-vitorla]: Velă de formă trapezoidală, 
întinsă între ghiuri şi picuri, dispusă în planul lon- 
gitudinal al navei. Are o margine de invergare, 
o margine de întinsură și două margini de că- 
dere, adică marginea de cădere provă și margi- 
nea de cădere pupă (v. fig. sub Velă). — Sin. 
Randă, Velă trapezoidală. 

+. Velă latină: Sin. Velă triunghiulară (v.). 

s. Velă pătrată [npamoiă uapyc; voile carrée; 
Quersegel; square sail; négyszögletes vitorla]: 
Velă de formă aproape dreptunghiulară (puțin 
trapezoidală), întinsă pe arborele mare și pe arbo- 
rele artimon. Are o margine de invergare, o 
margine de întinsură și două margini de cădere, 
adică marginea de cădere provă și marginea de 
cădere pupă (v. fig. sub Velă). — 

După arborii şi vergele de cari sunt invergate, 
velele pătrate se numesc cum urmează: 

s ~ contragabierul mare [Bepxnnii rpoT- 
MapceJlb; grand hunier volant; Grob-Obermars- 
segel; upper-main-topsail; nagy fels&derekvitorla]: 
A treia velă dela baza arborelui mare (v. fig., 25. 


Tipuri de vele. 
a) velă triunghiulară; b) velă aurică; c) velă pătrată; 1) ferță; 2) margine de invergarei 3) margine de întinsură; 4) mar- 
gine de cădere provă; 5) margine de cădere pupă; 6) colț de invergare; 7) colț de mură; 8) colț de scotă; 9) filieră 
de terțarolă; 10) baieră de terțarolă; 11) ochiuri de terțarolă; 12) întărituri; 13) grandee. 


(latura velei care se prinde de vergă, straiu, 
pic, etc.), marginile de cădere (părțile laterale 
ale velei), marginea de întinsură (latura infe- 
rioară a velei), căptușelile (dublura de pânză în 
locurile supuse frecării), colțurile de invergare, 
colțul de mură, colțul de scotă, întăriturile, gran- 


7, ~ conitragabierul mic [gepxnnii pop-map- 
Celb; petit hunier volant; Vor-Obermarssegel; 
upper-foretopsail; kis felsöderékvitorla]: A treia 
velă dela baza arborelui trinchet (v. fig., 15). 

s. ~ gabierul mare [HE@KHHÄ rpoT-Mapceilb; 
grand hunier fixe; Grok-Untermarssegel; lower- 
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main-topsail; nagy als6derskvitorla]: A doua velă 
dela baza arborelui mare (v. fig., 24). 

1. Velă gabierul mic [uumnună pop-mapceab; 
petit hunier fixe; Vor-Untermarssegel; lower-fore- 
topsail; kis als6derekvitorla]: A doua velă dela 
baza arborelui trinchet (v. fig., 14). 

2 ~ luna mare |MyHCcemb; voile mi-lune; 
Mondgucker; moonsail; nagyhold-vitorla]: Vela 
dela extremitatea arborelui mare (v. fig., 28). 

3, ~ luna mică [pop Gpromcesnb; voile mi- 
lune avant; Vor-Mondgucker; fore-moonsail; kis- 
hold-vitorla]: Vela dela extremitatea arborelui 
trinchet (v. fig., 18 
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kis nidârvitorla]: A patra velă dela baza arborelui 
trinchet (v. fig., 16) 

9. ~ drinca [(pok; misaine; Fock; fore-sail; 
élovitorla]: Velă dela baza arborelui trinchet 
(v. fig., 13). 

10. Velă trapezoidală: Sin. Randă, Velă aurică(v.). 

11. Velă triunghiulară ['rpeyronbnbliă napyc; 
voile latine; Rutensegel; lateen sail; háromszög- 
letes vitorla]: Velă în formă de triunghiu, întinsă 
pe straiurile bompresului, pe straiurile dintre arbo- 
rele trinchet și arbotele mare, sau dintre arborele 
mare și arborele artimon. Are o margine de in- 
vergare, o margine de întinsură și o singură 
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Velatura unei nave. 
1) arborele trinchet; 2) arborele mare; 3) arborele artimon; 4) arborele bompres; 5) bastonul bompresului; 6) săgeata 


bompresului; 7) ghiul; 8) picul; 9) vela focul săgeți; 


10) vela focul mic; 


11) vela focul mare; 12) vela trinchetin; 


13) vela trinca; 14) vela gabierul mic; 15) vela contragabierul mic; 16) vela sburătorul mic; 17) vela rândunica mică; 


18) vela luna mică; 19) vela straiul mare; 


20) vela straiul contragabierului mare; 21) vela straiul sburătorului mare; 


22) vela straiul rândunicii mari; 23) vela mare; 24) vela gabierul mare; 25) vela contragabierul mare; 26) vela sbură- 


torul mare; 27) vela rândunica mare; 28) vela luna mare; 29) vela straiul randei; 


30) vela straiul sburătorului artimon; 


31) vela straiul picului; 32) randă; 33) vela săgeată. 


4 ~ mare [rpoT; grand-voile; Grobsegel; 
main-sail; nagy vitorla]: Vela dela baza arborelui 
mare (v. fig., 23). 

5, ~ rândunica mare [rpor-GoM-Gpamceanb; 
grand cacatois avant; Grob-Royal; main-royal; 
felső sudárvitorla]; A cincia velă dela baza arbo- 
relui mare (v. fig., 27). 

6, ~ rândunica mică [dop 6oMm-ŐpamceJib; 
petit cacatois; Vor-Royal; fore-royal; alsó sudár- 
vitorla]: A cincia velă dela baza arborelui trinchet 
(v. fig., 17). 

7, ~ sburătorul mare [rpor-Gpamceib; grand 
perroquet avant; Grobbramsegel; main-topgallant- 
sail; nagy nidărvitorla]: A patra velă dela baza 
arborelui mare (v. fig., 26). 

s ~ sburătorul mic [þop-6pamceJb; petit 
perroquet;  Vorbramsegel;  fore-topgallant-sail; 


margine de cădere (v. fig. sub Velă). Sin. Velă 
latină. — 

După arborii şi vergele de cari sunt invergate, 
velele triunghiulare se numesc cum urmează: 

12, ~ focul mare [cpennni knBep; faux foc; 
| Binnenklâver; inner-jib; középso orrvitorla]: Velă 
| întinsă pe arborele bompres (v. fig, 11). 

13, ~ focul mic [Gom-knuBep; grand foc; Klü- 
ver; outer-jib; orrvitorla]: Velă întinsă pe bastonul 
bompresului (v. fig., 10). 

~ focul săgețţii [6om-knBep; clinfoc; Auh- 
enkliver; flying-jib; külső orrvitorla]: Velă întinsă 
pe săgeata bompresulvi (v. fig., 9). 

15, ~ săgeată [rapenbubiă ronceab; flèche 
en cu'; Gaffeltoppsegel; gaff-topsail; csonkacsucs- 
vitorla]: A doua velă dela baza arborelui artimon 
(v. figu 33). 


1. Velă straiul contragabierului mare [rpor- 
MAJEJb-CTAKCEJb; grand contre-voile d'stai; 
Grob-Mittelstagsegel; main-middlestaysail; nagy 
középtarcsvitorla]: Vela întinsă pe straiul dintre 
arborele mare și arborele trinchet (v. fig., 20). 

2, ~ straiul mare [FPOT-CTEHbrH-CTAKCEJIb; 
voile d'&tai de grand hunier; Grobstăngestag- 
segel; main-topmast-staysail; nagy tarcsvitorla]: 
Prima velă întinsă pe straiul dintre arborele mare 
și arborele trinchet (v. fig., 19). 
straiul picului [Kpioăc-crenbra-0TaK- 
celb; diablotin; Besanstăngestagsegel; mizen-top- 
mast-staysail; far-tarcsvitorla]: A treia velă întinsă 
pe straiul dintre arborele mare și arborele arti- 
mon (v. fig., 31). 

a ~ traiul randei [ancenb; foc d'artimon; 
Besanstagsegel; mizen-staysail; el&-tarcsvitorla]: 
Prima velă întinsă pe straiul dintre arborele mare 
și arborele artimon (v. fig., 29). 

5, ~ straiul rândunicii mari (rpor-GoM-Gpam- 
CTaKceJlb; voile d'etai de grand cacatois; Groh- 
Royalstagsegel; main-royal-staysail; nagy rudâr- 
tarcsvitorla]: A patra velă întinsă pe straiul din- 
tre arborele mare și arborele trinchet (v. fig.,22). 

s, ~ straiul sburătorului artimon [GH3anb- 
MHpNEJNb-CTaKCtJlb; contre-voile d'&tai d'arlimon; 
Besanmittelstagsegel; mizen-middle-staysail; fark&- 
z&ptarcsvitorla]: A doua velă întinsă pe straiul dintre 
arborele mare și arborele artimon (v. fig., 30). 

z ~ Straiul sburătorului mare [rpor-Gpam- 
CTAKCEJIb; voile d'&tai de grand perroquet; Groh- 
Bramstagsegel; main topgallant-staysail; nagy far- 
vitorla]: A treia velă întinsă pe straiul dintre arbo- 
rele mare şi arborele trinchet (v. fig., 21). 

s. ~ trinchetin [op-crenbra-crancenb; petit 
foc; Vor-Stängestragsegel; for topmast staysail; 
kis tarcsvitorla]: Velă întinsă pe arborele bompres 
(v. fig., 12). 

9. Velardenit [Benapa6nur; vslardenite; Ve- 
lardenit; velardenite; velardenit]. Mineral.: Varie- 
tate de gehlenit (v.). A 

„10. Velatură [napycuocrb; voilure; Segelwerk; 
suit of sails, trim of sails; vitorlaberendez6s]. 
Nav. m.: Totalitatea velelor unei nave amenajate 
ca velier. (V. și sub Velă). 

11. Velier. V. Navă cu vele. 

12. Veloci- 
ped [Benocu- 
nej;  veloci- 
pede; Fahrrad; 
velocipede; ke- 
rekpăr].Transp.: 
Vehicul cu două // 
roți coplanare |_ 
în aliniament, | 
cea din faţă 
fiind directoa- 
re, folosit, în 
general, pen- 
tru transportul 
unei persoane care asigură propulsia prin miş- 
carea picioarelor sale, direct pe sol sau apăsând 
pe un sistem de pedale. Se deosebesc: bicicletă 


3, 


Biciclu. 


425 


(v.), cu două pedale, a căror mișcare e trans- 
misă printr'un macanism la roata din spate; bici- 
clu (v. fig), cu două pedale, a căror mișcare 
e transmisă direc! la roata din față (care, de 
obiceiu, e mai mare); trotinetă (fără scaun) și 
celerifer (cu scaun), etc., fără pedale, cari sunt 
deplasate prin contactul intermitent cu solul al 
unuia sau al ambelor picioare. La bicicletă, vitesa de 
rulare depinde de raportul de transformare al meca- 
nismului de transmitere a mișcării la roată, pe când 
la biciclu ea depinde de mărimea roții din faţă. 

13. Velogravură [BenorpaBiopa; velogravure; 
Velogravur; velogravure; velogravur]. Arte. gr.: 
Procedeu de tipar înalt, prin care se obțin tipare 
de artă asemănătoare celor obținute prin tiparul 
în fotogravură (v. Tipar în fotogravură). Clişeul 
se prepară în două etape, pe o placă de zinc 
sau de cupru. În prima etapă, pe placa acope- 
rită cu un strat fotosensibil de cleiu sau de gela- 
țină cu bicromat de potasiu, se scoate o copie 
de pe un diapozitiv executat în autotipie, cu o 
sită cât mai fină; se developează și se usucă în 
cuptor. În a doua etapă se aplică un al doilea strat 
fotosensibil pe suprafaţa plăcii de metal, peste 
imaginea obținută; apoi se usucă și se scoate 
o copie de pe un al doilea diapozitiv al imaginii, 
preparat fără sită, cu semitonurile naturale, după 
care se trece direct la corodare cu perclorură 
de fier, ca la plăcile de tipar în fotogravură. — 
Sin. Autogravură. 

14 Velon. Ind, chim.: Fibre textile fabricate din 
clorură de viniliden, rezistente la întindere şi la 
încovoiere, impermeabile la apă, rezistente la 
acțiunea celor mai mulți acizi, alcalii și solvenți, 
și neinflamabile. (N. C.). 

15. Velur [Beniop; velours; Samt; velvet; velúr]. 
Ind. text.: Țesătură executată din lână de calitate 
superioară, scămoşită mai mult şi supusă unor 
tratamente în apretură, datorită cărora obține 
aspectul de catifea. 

15. Venin (Ax; venin; Gift; venom; méreg]. Biol.: 
1. Produs toxic secretat de glandele unor ani- 
male, păstrat în cavități speciale, pentru a fi 
folosit ca mijloc de atac sau de apărare. Veninul e 
o umoare transparentă sau lactescentă, cu reacție 
acidă, care conţine, ca principiu activ, fie sub- 
stanțe cristalizabile, solubile în apă (acidul cobric, 
din veninul de cobra; echidnina, din veninul de 
viperă), fie substanțe proteice (venoglobulină, din 
clasa toxalbuminelor; venopeptonă, din toxopep- 
tone), cari au acțiuni nocive asupra sistemului 
nervos și provoacă turburări vasomotoare și tro- 
fice. În veninuri se găseşte și un ferment pro- 
teolitic, analog, din punctul de vedere chimic, 
cu toxinele microbiene, însă cu o acţiune aproape 
imediată, fără perioadă de incubație cum se 
constată la toxinele microbiene. — Veninurile 
produc simptome locale (pete violacee, edeme, 
etc.), şi simptome generale, bulbare (dispnee, 
aritmie, sincope, vărsături), cerebrale (delir, somno- 
lență, etc.), viscerale (hematurie, anurie, icter, 
diaree, etc.). Introduse în tubul digestiv, își pierd 
nocivitatea. Dintre animalele cari produc venin, fac 
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parte: șerpii, scorpionii, salamandrele, etc.; dintre 
pești, țiparii; apoi tânţarii, ploșniţele, păduchii, 
albinele, etc. — Veninul de albină e folosit și 
în Medicină, în tratamentul local sau prin injecții 
al reumatismului. — 2. Nume impropriu pentru prin- 
cipiul contagios al unor boale. — 3. Secreţie bi- 
liară (termen popular). 

1. Ventil. Tehn.: 1. Sin. (parţial) Obturator (v.) — 
2. Sin. (parţial) Supapă (v.). — 3. Sin. parțial (im- 
propriu) pentru Valvă (v.). 

2. ~ [BeHTRIIb; valve de gonflement; Schlauch- 
ventil; tire valve; szelep]. Transp.: Organul de 
închidere montat în valva de cameră. V. sub Valvă 
de cameră. 

3. ~ cu scaun dublu: 
dublu (v.). 

4. ~ de alarmă: Sin. Robinet de alarmă (v.). 
5. ~ de reţinere: Sin. Reţinător (v.). 

6. ~ de siguranță: Sin. Valvă de siguranţă (v.). 
7, ~ inelar: Sin. Supapă inelară (v.). 

s. ~ Olva: Sin. Opritor de uleiu (v.). 

9. ~ tarat: Sin. Supapă tarată la balonul liber. 
sub Sondaj meteorologic. 

10. Ventilare: Sin. Ventilaţie (v.). 

11. Ventilaţia mașinilor electrice. V. sub Ră- 
cirea mașinilor electrice. 

12. Ventilaţia minelor. 
Aeraj (v.). 

13. Ventilație [genrunamuA; ventilation, asrage; 
Lüftung; ventilation; szellőzés]. Inst. san.: Proces 
prin care se îndepărtează total sau parțial aerul 
viciat dintr'un spațiu închis (încăpere de lucru, de 
locuit sau de adăpostit, permanent sau provizoriu, 
siloz, incinta unui cuptor, vehicul, etc.), și se 


Sin. Valvă cu scaun 


Ve 


Mine: Sin. 


Aerisire, 


cu aer tratat în prealabil. Ventilaţia servește 
pentru a obține în spaţiul ventilat fie o atmo- 
sferă favorabilă sănătăţii şi confortului vieţuitoa- 
relor cărora le e destinat, fie condițiuni cores- 
punzătoare procesului tehnologic sau păstrării 
unor elemente de construcție, a utilajului 'sau 
obiectelor (de ex. materiale, produse finite, mobi- 
lier, etc.) din acest spațiu. Aerul introdus în încă- 
perea ventilată poate fi supus unei încălziri sau 
răciri; el poate fi umidificat sau uscat, filtrat sau 
epurat, ionizat, ozonizat, etc. Când aerul folosit 
pentru ventilație e supus modificării temperaturii 
și a conținutului de umiditate și purificării şi 
când are vitesa de circulaţie impusă și controlată, 
ventilația se numeşte ventilaţie cu aer condiționat. 

Calculul ventilației clădirilor de locuit, a școale- 
lor, spitalelor, creșelor, etc., pentru schimbul de 
aer (raportul dintre cantitatea de aer introdusă 
într'o încăpere într'o oră și volumul acesteia) care 
asigură un conținut maxim, limită de bioxid de 
carbon, de umiditate, etc., se face fie determinând 
cantitatea de nocivităţi produse și volumul de 
aer necesar diluării acestora, fie folosind valori em- 
pirice (v. tabloul). 

Ventilaţia fabricilor, a centralelor termice şi 
electrice, a spălătoriilor, etc. prezintă caracteristice 
deosebite de cele ale ventilaţiei clădirilor de 
locuit, fiind adaptate cantității de abur, de căl- 
dură, de impurități, etc. cari trebue evacuate, 
şi dispoziţiei utilajului. În acest caz, ventilația 
face parte din măsurile de protecțiune a muncii, 
asigurând o atmosferă favorabilă la locul de muncă 
și condițiunile corespunzătoare procesului tehno- 
logic (de ex. în hale de cuptoare Martin, în 


înlocuește cu aer proaspăt de obiceiu filtrat, sau | hale de tratamente termice, în turnătorii, etc., 


Coeficienţi de schimb de aer, uzuali 
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cuptoarele, respectiv materialul turnat, desvoltă 
multă căldură; surplusul acestei călduri față de cea 
pierdută prin elementele exterioare ale construc- 
ției halelor și prin piesele scoase din hale, în 
stare încălzită, trebue evacuat prin ventilație). 

Ventilaţia poate fi naturală sau artificială; în 
primul caz, ea se realizează prin circulaţia aerului, 
datorită diferenței dintre greutatea specifică a lui 
în încăpere și în exterior, cauzată de diferența 
de temperatură; în al doilea caz, circulaţia se 
realizează folosind o mașină. Circulaţia aerului în 
încăperea ventilată poate fi continuă sau inter- 
mitentă, şi deci ventilaţia poate fi permanentă 
sau intermitentă. 

După mărimea spațiului din încăpere supus 
ventilaţiei, se deosebesc: ventilație generală, când 
întregul spaţiu al încăperii e ventilat; ventilaţie 
parțială, când numai o parte a încăperii e venti- 
lată; ventilație locală, când sunt supuse ventilației 
numai una sau mai multe zone de lucru (spaţiul 
determinat de suprafața ocupată de locul de 
lucru și înălțimea de cca 2 m dela pardoseală 
sau dela platforma de lucru, de ex. zone de 
lucru în călitorie, nișe de laboratoare de chimie, 
etc.); ventilaţie combinată, când în aceeași încă- 
pere se aplică simullan două sau trei dintre 
celelalte tipuri de ventilație (de ex. ventilaţia 
generală a unei hale, combinată cu vențtilația 
prin aksorpție a zonei cuptoarelor de încălzit), 
sau prin folosirea simultană a unui tip de venti- 
lație naturală cu un tip de ventilație mecanizată. — 

După felul în care se realizează circulaţia, se 
deosebesc: 

1. Ventilaţieariificială| npanynnrenbhaa BEH- 
TUNAUHA; ventilation artificielle; künstliche Lăf- 
tung; artificial ventilation; mesterséges szellőzés]: 
Ventilație efectuată prin circulația aerului, provocată 
de una sau de mai multe mașini; acestea sunt, 
de obiceiu, ventilatoare acționate mecanic (v. fig. 1), 
rareori ventilatoare acționate manual (de ex. la 
ventilația în circuit închis a camerelor de adăpost 
antiaerian). Aerul circulă, între mașina care-i im- 
primă mişcarea şi spațiul ventilat, prin canale de 
distribuire a aerului (canale de ventilaţie). Legă- 
tura dintre canalele de ventilație și încăperea 
venlilată se face prin guri de refulare (v. Refu- 
lare, gură de ~), sau prin prize de aer, guri de 
aspirație, hote, etc. — Ventilaţia artificială poate 
fi permanentă sau intermitentă. — După spațiul 
din încăpere supus ventilației, ea poate fi ven- 
tilație generală (de ex. vențtilația centralizată a 
unui imobil de locuit), ventilaţie parţială, venti- 
lație locală (de ex. vențilaţia unui loc dintr'o 
încăpere cu un ventilator de masă, ventilație cu 
dușuri de aer, etc.) sau ventilație combinată. — 
După felul circuitului aerului, ventilația poate fi 
ventilație cu aer proaspăt, ventilație cu recircu- 
lație parțială, sau ventilație în circuit închis. La 
ventilația cu aer proaspăt, aerul e adus din ex- 
terior, eventual filtrat sau condiţionat — şi trimis 
în încăpere, iar aerul viciat e eliminat direct în 
atmosferă prin guri de evacuare. La ventilația 
cu recirculație parțială se ia din exterior numai 
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o parte din aerul de ventilație, o parte din aerul 
din încăpere fiind absorbit de ventilator și re- 
în circuit 


circulat. La ventilația închis sau la 


|, Schema unei instalaţii de ventilație artificială cu aspirații 
(evacuare) și refulare (introducere) la un atelier de pre- 
lucrare mecanică a lemnului, 
1) priză de aer; 2) preîncălzitor de aer; 3) ventilatorul in- 
stalației de ventilație prin suprapresiune; 4) conducte de 
refulare; 5) guri locale de absorpție; 6) conducte de ab- 
sorpție; 7) exhaustor; 8) ciclon. 


ventilația cu recirculaţie totală, încăperea ven- 
tilată e închisă etanș, și în ea circulă permanent 
același aer. Aerul e recondiționat prin procedee 
chimice, de exemplu: bioxidul de carbon e ab- 
sorbit ìn cartușe speciale (de ex. cu soluție de 
oxid de calciu), iar oxigenul necesar respirației 
e luat din butelia de oxigen comprimat; bioxidul 
de carbon e trecut prin cartușe de oxilit, cari îl 
descompun, liberând oxigenul. — După presiunea 
din încăperea ventilată, se deosebesc: ventilație 
cu suprapresiune, ventilație cu depresiune și ven- 
țilație echilibrată. La ventilația cu suprapresiune, 
se menține în încăpere o suprapresiune constantă; 
se folosesc, în general, ventilatoare cari refulează 
aerul în încăpere. La ventilația cu depresiune se 
menţine în încăpere o depresiune constantă; se 
folosesc ventilatoare cari absorb aerul din în- 
căpere şi-l refulează în atmosferă, în exterior. 
La ventilația echilibrată se menţine în încăpere 
aceeași presiune ca în mediul înconjurător; se 
folosesc simultan ventilatoare cari refulează aer 
în încăpere şi ventilatoare cari absorb aer din 
anumite zone ale încăperii ventilate (v. fig. 1). 

În industrie se folosesc curent următoarele sis- 
teme de ventilație industrială: 

Ventilajie generală cu suprapresiune, când se cer 
aceleași condițiuni în întregul spațiu al încăperilor 
ventilate sau al unei încăperi mari în care stau 
mai mult timp oameni. Ventilația generală cu supra- 
presiune se face, uneori, cu condiționarea aerului. 
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Ventilaţie locală cu suprapresiune, când se cere 
să se creeze, în anumite locuri ale încăperii 
ventilate, condițiuni diferite de cele din restul 


La ventilația neorganizată sau spontană, împros- 
pătarea aerului se face prin deschiderea intenţio- 
luminătoarelor, 


nată a ferestrelor sau a prin 


încăperii. Ventilaţia locală se face sub formă de 
dușuri de aer (vâna de aer e îndreptată asupra 
locului de lucru, de exemplu în faţa locului de 
lucru al muncitorului, la un cuptor de tratament 
termic), oaze de aer (părţi din suprafaţa de lucru 


g 
11. Ventilații locale prin hote și prin hote și colectoare de absorpție legate la exhaustor. 3 
a) nişă cu hotă individuală; b) hotă individuală deschisă; c) hotă multiplă; d) şi e) colector de absorpție pe o latură, 
respectiv pe ambele laturi; f) ventilaţie locală cu canal de refulare pe o latură şi canal de absorpție pe altă latură; 
g) schema unei instalaţii de ventilație centralizată cu absorpții locale; 1) nişă de lucru cu hotă; 2) loc de lucru cu 
două hote; 3) loc de lucru cu canale de absorpție laterale; 4) conductă de absorpție; 5) exhaustor; 6) epurator. 


a atelierului, separate prin panouri laterale, cu 
interstiții, şi în interiorul cărora se trimite aer 
proaspăt mai rece decât aerul din restul încă- 
perii), perdele de aer (v.), etc. 


Ventilaţie locală prin absorpţie, când se cere 
să se îndepărteze impurităţile, gazele nocive, etc. 
din anumite locuri de lucru (de ex. locuri de 
lucru în laboratoare chimice, cuptoare și băi de 
tratamente termice, etc.); se folosesc nișe, hote 
individuale sau multiple, colectoare laterale, etc. 
(v. fig. II a-f) şi, uneori, una sau mai multe 
camere cu guri de absorpţie; uneori, aerul viciat 
e colectat printr'un sistem de conducte legate 
la un ventilator și apoi e evacuat în atmosferă, 
după epurare (v. fig. Il g). 


Ventilaţie combinată, prin refulare și aspirație, 
când trebue ventilat întregul spațiu al încăperii, 
iar din anumite locuri de lucru trebue îndepărtat 
aerul impurificat de procesul de lucru. Exemplu: 
ventilația unui atelier de prelucrare mecanică a 
lemnului, unde se asigură ventilaţia generală prin 
suprapresiune și ventilația locurilor de muncă prin 
absorptie (v. fig. II g). 

1. Ventiație mecanizată. V. Ventilație artificială. 

2, ~ naturală [BeHTHINANHA C ECTeECTBEH- 
HOĂ qupKkynanueñ Bo3gyxa; ventilation na- 
turelle; natürliche Lüftung; natural ventilation; 
természełes szellőzés]: Ventilație efectuată prin 
circulația aerului datorită diferenței dintre greuta- 
tea lui specifică în încăpere și în exterior — 
și tirajului produs de coșuri de sobe, de co- 
șuri de ventilaţie, etc. Se deosebesc: ven- 
tilație naturală neorganizată și ventilaţie naturală 
organizată, 


deschiderea ușilor de circulație sau prin neetanșe- 
itățile încăperii (porozitățile pereților, interstiţii între 
cercevelele şi tocurile ușilor şi ferestrelor, etc.). 
Presiunea aerului asupra pereților creşte cu ife- 
rența de temperatură dintre interior și exterior; 
ea variază cu nivelul față de podea (v. fig. 1) 
şi cu diferența de tem- 
peratură, și depinde și 
de felul execuţiei pereți- 
lor și a celorlalte elemen- 
te de construcţie. Tirajul 
sobelor activează în oare- 
care măsură ventilaţia ne- 
organizată. Ventilaţia ne- 
organizată poate fi per- ` aa 
manentă (de ex. prin pereți, intershții, jaluzele 
deschise în permanenţă) sau intermitentă. Ea nu 
e ușor regla- 
bilă și e efi- 
cientă numai 
pentru încăperi 
cu volum mare 
față de numă- 
rul ocupanților. 

La ventilația 
organizată, îm- 
prospătarea a- 
erului se face 
prin deschideri 
anume practi- 
cate în pereții 
încăperii (v. 
fig. Il) și fo- 
losind sau nu canale (v. fig. IlI) pentru condu- 
cerea aerului; aria secțiunii canalelor depinde de 


lI. Schema repartiției presiu- 
nilor pe perețiiunei încăperi. 


II. Schema circulației aerului la ventilaţia- 
naturală organizată, fără canale de ventila- 
ție, a unui atelier de forjă. 


valoarea schimbului de aer și de mijloacele 
de activare a circulaţiei. Pentru activarea circu- 
laţiei se aplică, de exemplu: încălzirea aerului în 
apropierea gurii de evacuare, cu ajutorul unui corp 
de încălzire sau cu o flacără de gaz (de ex. la 
ventilația nișelor de laborator în cari se lucrează 
cu gaze mai 
grele decât ae- 
rul); prelungi- 
rea coșului de 
ventilaţie şi în- 
zestrarea lui cu 
căciuli sau cu 
dispozitive de 
aspirație; folo- 
sirea de manșe 
sau de prize 
de aer (de ex. 
la ventilația în- 
căperilor nave- 
lor); etc. Ven- 
tilația organi- 
zată poate fi 
generală, par- 
țială sau loca- 
lă; ea poate fi 
efectuată prin absorpție — de exemplu 'ventilația 
nișelor, ventilația locuințelor, etc. — sau prin refu- 
lare, — de exemplu ventilația navelor. Ventilaţia 
organizată poate fi controlată mai ușor și e mai 
eficientă decât cea neorganizată; când e nevoie 
de un schimb de aer mai mare, se aplică venti- 
lația mecanizată. — Sin. Ventilaţie liberă. 

1, Ventilaţie: Sin. impropriu pentru Canal de 
circulație a aerului. V. sub Sobă de teracotă. 

2. Ventilaţie, canal de ~: Sin. Canal de circu- 
laţie a aerului. V. sub Sobă de teracotă. 

s ~, conductă de ~ [Benrunannonnbiii 
TpPyGonpoBom; conduit de ventilation; Abfall- 
rohr, Lüftungsrohr; ventilation pipe; szellözési veze- 
ték]. Inst. san.: Conductă formată dintr'un tub meta- 
lic (tub de fontă, burlan de tablă), legat la extre- 
mitatea superioară a unei conducte de scurgere 
de canalizare, a unui burlan de coborire pentru 
deșeuri și gunoaie menajere, etc. sau la o piesă 
de ramificaţie din acestea, prelungită până dea- 
supra- acoperișului imobilului, care serveşte la 
stabilirea comunicaţiei între interiorul conductei 
respective și atmosferă. Conducta de ventilaţie 
are la extremitate o gură de ventilație, acoperită 
cu o căciulă de ventilaţie, de protecțiune. La 
instalații de canalizare interioară, ventilarea prin 
conducta de ventilație împiedecă umplerea totală 
a conductei la scurgere — şi îndepărtează ga- 
zele rău mirositoare din interiorul conductelor. 
Când conducta orizontală depășește lungimea de 
5 m sau când pe aceeași conductă de ramifica- 
ție se scurg mai mult decât patru obiecte sani- 
tare, se montează o conductă secundară de 
ventilație (v. fig.). 

a. Ventilaţie, instalaţie de ~ [BenTANANHOH- 
Haa YCTaHoBKa; installation d'asrage; Lüftung, 
Liftungsanlage; ventilation installation; szellăsesi 
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IIl. Schema unei instalaţii de ventilație 

naturală, organizată, a unui imobil civil; 

1) priză de aer; 2) preincălzitor de aer; 
3) conducte de aer; 4) evacuare. 
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berendesés]: Ansamblu de mașini, aparate, con- 

ducie, prize de aer și anexe, folosit pentru ven- 

tilația încăperilor. Instalaţia de ventilaţie poate 
A Li 


7 8 


Conductă de ventilație, 
a) montaj cu conductă de ventilație. obișnuită; b) gură de 
ventilație cu căciulă de ventilație; c) montaj cu conductă de 
ventilație secundară; 1) coloană de scurgere; 2) conductă 
de scurgere orizontală; 3)conductă de ventilaţie principală; 
4) conductă de ventilaţie secundară; 5) obiect sanitar; 6) piesă 
de curățire; 7) gură de ventilație; 8) căciulă de ventilaţie. 


fi locală sau centrală. Ea poate fi independentă 
de alte instalaţii tehnice-sanitare — sau poate face 
parte dintr'o instalație de încălzire (de ex. încăl- 
zire cu aer) sau dintr'o instalație de condiționare 
a aerului. V. sub Ventilaţie. 

s. Ventilator [penruilaTrop; soufflante, venti- 
lateur; Ventilator; blowing engine, blower; szel- 
löztető, ventilátor]. Mş.: Maşină care serveşte la 
comprimarea aerului (ventilator de aer) sau a altor 
gaze (ventilator de gaze), producând o creștere 
de presiune cuprinsă între 1 şi 1000 kgf/m?, în 
vederea folosirii presiunii în transportul fluide- 
lor, și al cărei organ de lucru e constituit de unu 
sau de două rotoare cu palete sau cu pale. 

Comprimarea se obține pe cale dinamică, prin 
învârtirea rotorului, creșterea presiunii fiind datorită 
variației energiei cinetice și potențiale a gazului 
comprimat. Ventilatoarele nu au nevoie de răcirea 
gazului comprimat. De obiceiu, ele sunt antre- 
nate de un electromotor, direct sau prin trans- 
misiune cu curea; uneori, ele pot fi antrenate 
de o turbină cu abur (folosind un reductor) sau de 
un motor cu piston, cu ardere internă sau cu abur. 

Din punctul de vedere al direcţiei fluxului de 
fluid în raport cu axa rotorului, se deosebesc 
ventilatoare radiale (la cari gazul intră în mașină 
paralel cu axa rotorului și e condus radial — de 
palete — spre periferia rotorului, pe care îl pără- 


-să fie în domeniul va- 
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seșie pe o direcţie perpendiculară sau inclinată 
pe axa de rotație) și ventilatoare axiale (la cari 
gazul trece în permanență axial prin mașină). 

Ventilatorul e constituit în principal dintr'un 
rotor (cu palete, respectiv cu pale, la ventilatorul 
axial), dintr'un stator (sau o carcasă) și din mecanis- 
mul de antrenare sau motorul de antrenare, direct 
cuplat; el poate fi cu sau fără un dispozitiv de 
reglare a debitului. 

Puterea necesară la arbore pentru antrenarea 


s à C o 0 BR 
unui ventilator e dată de relația: =: în 


kW, în care Q (m?/s) e debitul de gaz refulat, 
P (kgf/m? sau mm col. apă) e presiunea totală 
a ventilatorului și 7 e randamentul lui total; pre- 
siunea totală a ventilatorului e diferența dintre 
presiunile totale absolute ale gazului, la iesirea și 
la intrarea în ventilator. Debitul, presiunea, puterea 
la arbore și randamentul unui ventilator nu pot varia 
independent, iar reprezentarea grafică a relațiilor 
P=H(Q), N=fAQ) şi n=f(Q) 

constitue caracteristicele ventilatorului (v. fig. 1). 
Regimul de lucru no- p 

minal al ventilatorului 
e cel la care ran- 
damentul mașinii e 
maxim; punctul de 
funcționare (a) alven- 
tilatorului, care trebue 


lorilor maxime ale ran- 
damentului, se găseşte 
— pentru o turație 1. Caracteristicele unui ventila- 
dată — la intersec- jor (în funcțiune de debii). 
țiunea caracteristicei Q) debit (în m3/s); P) caracteris- 
P= fi(Q) a mașinii, cu tica presiunii (în kgf/m3); R) ca- 
curba caracteristică a racteristica rețelei (adică presiu- 
rețelei (R), care repre- nea necesară în reţea, în kgt/m3); 
zintă relaţia R=f4(Q) N) caracteristica puterii nece- 
dintre presiunea ło- sare la arbore (în kW); m) curba 
tală necesară pentru randamentului; a) punct de 
a învinge rezistența funcționare. 

rețelei și debitul de 

gaz care trece prin aceasta. 

Dimensionarea ventilatoarelor se face, în gene- 
ral, folosind criterii de similitudine adecvate, pe 
baza rezultatelor obținute cu un ventilator de 
același tip, însă cu alte dimensiuni (geometric 
asemenea), prin stabilirea unor coeficienți adi- 
mensionali și a curbelor caracteristice corespun- 
zătoare acestora. Mărimile caracteristice ale unui 
ventilator (1) sunt legate de cele ale altui venti- 
lator (2) geometric asemenea, prin relațiile de 
transformare 


unde Pa e înălțimea de pompare (egală cu 


suma dintre înălțimea de aspirație și înălțimea de 
refulare) a ventilatorului (în metri coloană de gaz), 
Də 3 i cler 

D, e raportul dintre dimensiunile elementelor 


; n 
asemenea ale celor două ventilatoare, si ge fă 
m 


portul dintre turații, iar E e raportul dintre 


n 
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II. Caracteristice ale unor ventilatoare în valori adimensio- 
nale (în funcțiune de coeficientul de debit). 
q) coeficient adimensional de debit; y) coeficient adimensio- 
nal de presiune; n) randament; 1) și 2) caracteristicele de 
presiune a două tipuri de ventilator radial; 3) şi 4) caracie- 
risticele de presiune a două tipuri de ventilator axial; 
1')---4') curbele de randament corespunzătoare, 


greutăţile specifice ale celor două gaze deplasate 
de ventilatoare. Coeifcienţii adimensionali folosiţi 
în studiul similitudinii ventilatoarelor sunt: 


Q 
Fo wo 


coeficientul adimensional de debito = 


[i 


coeficientuladimensional de presiune ọ = Per: 


coeficientul adimensional de putere à= 102: N 
pr: Fa 
Ş tha 
turația specifică n,= F n, 
randamentul n Pi : 


unde Fz=r r; (m?) e aria corespunzătoare cercu- 
lui în care sunt înscrise extremitățile palelor 
rotorului, 42 (în ms!) e vitesa periferică a roto- 


rului, P= - (în kg s2m'4) e densitatea gazului, 


y (în kg/m) e greutatea specifică a gazului 
n (în rot/min) e turaţia rotorului și g (în ms?) 
e accelerația gravitaţiei. Reprezentarea grafică a 
funcţiunilor p= fı (4), A= f2 (9) și N= fa (p) con- 
stitue caracteristicele adimensionale ale venti- 
latorului (v. fig. II), 


Valori uzuale ale unor coeficienți adimensionali 
sunt: turația specifică n,= 10.-:100 la ventilatoare 


radiale și n,=70-::600 la ventilatoare axiale; co- 


eficientul de presiune p= 0,8:::1,6 la ventilatoare 
radiale cu palete curbate inainte, p=0,4-::0,6 la 
ventilatoare radiale cu palete curbate înapoi și 
p=0,05-::0,4 (de obiceiu, în jurui valorii 0,1) 
la o treaptă de rotor de ventilator axial; coefi- 
ciențul de debit 7=0,03-::0,9 la ventilatoare ra- 
diale și q = 0,05-::0,6 la ventilatoare axiale. 
Ventilatoarele se construesc pentru debite cu- 
prinse între sute de metri cubi și milioane de metri 
cubi pe oră. Tipurile constructive și funcționale de- 
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II. Domenii de utilizare a principalelor tipuri de ventilator. 

A) pentru gaze corozive și vapori de acizi; B) pentru injectoare 

de păcură; C) pentru instalații de transport pneumatic; D) pentru 

aeraj artificial în mine și tuneluri; E) pentru instalații de 

căldări de abur; F) pentru instalaţii miniere; G) pentru ven- 

tilații în imobile industriale și de locuit; Q) debit, în m%s; 
p) presiune finală în mm col. apă. 


pind de domeniul de folosință (v. fig. III); pentru 
ventilatoarele folosite curent se prevede tipizarea 
fabricatelor, astfel încât să se acopere game întinse 
de debite și de presiuni, cu un tip de ventilator 
execulat în serii geometric asemenea, și cari au 
curbe caracteristice adimensionale identice. Spre 
deosebire de ventilatoare, mașinile cari comprimă 
fluidul la presiuni mai înalte decât 0,1 ais se 
numesc suflante (v.), respectiv compresoare (v.)!, 
după presiunea finală a fluidului (v. fig. IV). 
Pentru ventilaţie şi în instalaţii de condiționare a 
aerului în clădiri industriale și de locuit se folo- 
sesc ventilatoare cu palete curbate înainte, carac- 
terizate prin vitese mici ale aerului și prin sgomot 
mic (cari au însă randament relativ mic). — Pentru 
aerajul în mine, in galerii, în tuneluri de cale 
ferată și de metropolitan se folosesc agregate 
foarte mari cu ventilatoare cu palete curbate 
înapoi (cu turaţii joase și cu randament mare) sau 
cu ventilatoare axiale bi- sau trietajate (superioare 
primelor din punctul de vedere al randamentului, 
al posibilităților de reglare și al economiei de 
spațiu) şi cari pot fi aetrenate direct cu motoare 
de turație înaltă (puterea mașinilor de antrenare 
poate atinge zeci de mii de kilowaţi). — În insta- 
laţii termotehnice se folosesc: ventilatoare radiale 
de înaltă sau de medie presiune, cu debit relativ 
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mic, pentru aerul comburant la injectoare de păcură; 
ventilatoare radiale de medie presiune, pentru ali- 
mentarea focarelor cu aer comburant primar și se- 
cundar; ventilatoare aspirante sau exhaustoare (v.), 
pentru gaze de ardere în instalațiile cu tiraj 
artificial. Aceste tipuri de ventilatoare trebue să 
fie reglabile (prin varierea turației sau prin la- 


IV. Domeniile de funcționare ale unor mașini de comprimat 
gaze. 
Q) debit; p) creștere de presiune; A) ventilatoare; B) turbo- 
sutlante și turbocompresoare; C) suflante și compresoare 
cu piston; 1) pulerea absorbită (în CP). (Limitele sunt nu- 
mai valori informative). 


minare), să funcţioneze fără vibrații, să ocupe loc 
pulin, iar cele pentru gaze de ardere trebue, în 
general, să poată rezista la coroziune (construcţii 
de tablă groasă), să aibă răcire artificială (la 
paliere, la arbore şi, uneori, la discurile ventilato- 
rului) şi să poată fi curăţite de cenușa antrenată. — 
În instalaţii de transport pneumatic (pentru talași, 
praf, nisip, scame, impurități diverse, etc.), în 
industrie și la maşini agricole, se folosesc în gene- 
ral ventilatoare radiale, cu rotor fără discuri laterale 
şi cu număr mic de palete (de obiceiu, la mașinile 
agricole, paletele sunt de lemn). — Pentru 
gaze corozive sau pentru vapori de acizi se fo- 
losesc ventilatoare bine etanșate, construite prin aco- 
perire sau placare cu materiale anticorozive (plumb, 
cauciuc, lac, etc.). — Pentru răcirea motoarelor 
cu ardere internă se folosesc ventilatoare radiale 
(la răcirea cu aer) sau axiale (la răcirea cu apă), 
de construcție simplă și cu greutate mică. — 
Pentru aparatele de uz casnic se folosesc ven- 
tilatoare axiale (pentru ventilație) și radiale (de 
ex. în aspiraloare de praf), cu motor de antrenare 
cu puterea de ordinul unor fracțiuni de kilowatt. 

Sgomotul produs de ventilatoarele în funcțiune 
poate avea cauze aerodinamice (vârtejuri locale, 
mișcarea rotorului într'un mediu gazos, trecerea 
curentului de gaz prin locuri cu rezistențe mari) sau 
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mecanice (echilibrarea necorespunzătoare a roto- | palele sunt reglabile prin rotirea în jurul axului de 
rului, centrarea defectuoasă a agregatului, sgo- | fixare în butuc, astfel că e posibilă reglarea de- 
motul produs de corpurile de rostogolire ale |bitului și a presiunii (v. fig. I1). Randamentul 
rulmenților). Pentru atenuarea sgomotelor se iau | vențilatoarelor axiale e mai mare decât cel al 


diferite măsuri, cari pot fi: legături amortisoare 
(text le sau de cauciuc) între ventilator și conducte, 
rezemarea elastică a ventilatorului pe fundaţie 
(prin discuri sau perne de cauciuc), utilizarea de 
paliere de alunecare, echilibrarea statică și di- 
namică riguroasă a rotorului, centrarea corectă 
a agregatului și, la nevoie, folosirea de ventila- 
toare cu turație joasă și cu vitese mici ale aerului. 

Reglarea ventilatoarelor, pentru varierea debi- 
tului, se poate realiza prin: schimbarea turaţiei 
rotorului (prin transmisiune cu curele, cutie de 
vitese, electromotor cu turație reglabilă, turbine 
cu turație reglabilă, etc.), laminare în conducta 
de aspirație sau de refulare, schimbarea nu- 
mărului de palete ale rotorului, adoptarea de 
palete directoare reglabile la intrarea în rotor. — 

După direcţia fluxului de fluid în raport cuaxa 
rotorului, se deosebesc: 


1. Ventilator axial [oceBoii BenTHIATOP; souf- 
flante axiale; Axialgeblăse; axial blower, axial 
blowing engine; axiális szellöztető]: Ventilator cu 
unu sau cu două rotoare cu pale, la care direc- 
ţia principală a fluxului de gaze în rotor e para- 
lelă cu axa de rotație a acestuia, imprimându- 
se gazului și o ușoară mișcare de rotație la 
ieșirea din rotor. În procesul de comprimare a 
gazului intervine forța portantă datorită învârtirii 
rotorului, provenită din diferenţa dintre presiunile 
pe cele două feţe ale palelor rotorului (cauzate de 
existența unei circulații a gazelor în jurul palelor). 


Ventilatorul axial poate avea unu sau două 
rotoare (v. fig. I), antrenate de un motor direct 
sau prin transmisiune cu curea. Palele rotoru- 
lui sunt, fie de tablă curbată, fie constituite 
din două elemente de tablă sudate cu gol in- 
terior, fie turnate; la ventilatoare de putere mare, 
palele au profil aerodinamic şi sunt asemănătoare 
palelor de elice de avion. Statorul e constituit 
dintr'o carcasă cilindrică, continuată uneori cu 
un difuzor tronconic și cu un con interior în prelungi- 
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I. Ventilator axial cu două rotoare. 
1) carcasă; 2) difuzor (cu cen interior solidar cu rotorul); 
3) rotor; 4) stator cu pale directoare. 


rea butucului rotorului; unele statoare au palete di- 
rectoare la intrare, la ieșire sau între cele două 
rotoare, pentru a transforma presiunea dinamică 
a gazului în presiune statică. La unele ventilatoare, 


II. Ventilator axial cu rotor unic, cu pale reglabile. 
1) carcasă evazată la exterior; 2) carcasă interioară; 3) ro- 
tor cu pale reglabile; 4) piesă semisterică solidară cu rotorul; 
5) arbcre; 6) palier combinat radial și axial. 


ventilatoarelor radiale, însă la diametru de rotor 
și turație egală, realizează o presiune totală mai mică. 


2, ~ centrifug: Sin. Ventilator radial (v.). 


3, ~ radial [pamqnanbublă BeHTANATOP; souf- 
flante radiale;  Radialgeblăse; radial blower, 
blowing engine; radiális szelloztet6]: Ventilator 
cu unu sau cu două rotoare cu palete, la care 
gazul intră în rotor paralel cu axa de rotație a 
acestuia, e condus de palete radial spre peri- 
feria rotorului și-l părăsește într'o direcţie per- 
pendiculară sau inclinată față de axa de rotaţie. La 
ieșirea din rotor, particulele de gaz se depla- 
sează pe o traiectorie în formă de spirală loga- 
ritmică; din această cauză, carcasa de colectare 
a gazului comprimat are axa în spirală, secţiunile 
ei transversale crescând continuu spre gura de 
ieșire (de refulare). În procesul de comprimare 
a gazului intervine și forța centrifugă; transmite- 
rea energiei către gazul pompat se face de către 
paletele rotorului, organele statorului fiind ele- 
mente de conducere și de transformare a energiei 
cinetice în energie potenţială (transformare a 
presiunii dinamice în presiune statică). Presiunea 


lotală creată de ventilator (v. fig. 1) e dată de 
relația 


p= i-o Futai) kat/mz, 


în care y (kg/m8) e greutatea specifică a gazului, 
2 (m/s?) e acceleraţia gravitației, iar c, n și w 


|. Elementele geometrice ale rotorului de ventilator radial. 
D,) și Da) diametrul interior, respectiv exterior al rotorului; 
Cı) şi Ca) vitese absolute a gazului la intrare, respectiv la ie- 
șire;u,) şi us) vitesa tangenlială la intrarea, respeciiv la ieșirea 
din rotor; w;) şi wə) vitesa relativă a gazului la intrarea, 
respectiv la ieșirea din rotor; fu) și PBa) unghiu de inclinare 

a paletelor la intrare, respectiv la ieșirea din rotor. | 


(m/s) sunt vitesa absolută a gazului, respectiv! 
vitesa tangențţială a rotorului și vitesa relativă a 
gazului; indicele 1 se referă la intrarea în rotor, 
iar indicele 2, la ieșirea din rotor. Realizarea 
presiunii e datorită creșterii energiei cinetice a ga- 
zului prin accelerarea particulelor de gaz dela vitesa 
c, la ce (termenul corespunzător diferenţei —c:), 
creșterii presiunii datorite forței centrifuge (terme- 
nul corespunzător diferenţei 43— 1) şi creşterii pre- 
siunii datorite efectului de difuzor al canalelor roto- 
rului, în carivitesa relativă scade dela w; la w, (ter- 
menul corespunzător dilerenței wł— w3). 
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Ventilatorul. radial (v: fig. H) e compus din unu 
sau din două rotoare și un stator. Statorul cuprinde 
carcasa care îmbracă rotorul, gurile de aspirație 
și de refulare, și palierele arborelui. Rotorul e 
alcătuit dintr'un arbore sprijinit în două paliere 
și care poartă butucii cu discurile principale și 
de acoperire între cari sunt prinse paletele, Se 


II. Ventilator radial cu simplu flux, cu rotorul în corsolă, 
pentru gaze nocive. 
1) gură de aspirație; 2) rotor; 3) carcasă de ieșire, în spi- 
rală; 4) gură de refulare; 5) disc principal al rotorului; 6) pa- 
letă; 7) disc de acoperire; 8) butuc; 9) deflector; 10) arbore; 
11) cuplaj; 12) palier cu doi rulmenţi; 13) presgarnitură; 
14) dop de scurgere; 15) batiu. 


folosesc următoarele tipuri principale de palete 
(v. fig. III): palete drepte radiale, palete curbe 
terminate radial (Ș; = 90"), palete curbate înainte 


[A 


Ill, Tipuri principale de palete la ventilatoare radiale m și caracteristicele de presiune corespunzătoare. 
a) rotor cu palete radiale; b) rotor cu palete curbe şi cu terminaţie radială (Ba=90°); c) rotor cu palete curbate inainte 
(Bz>900); d) rotor cu palete curbate înapoi (Ba<90°); OQ) debit; P) presiune; Pp) caracteristica teoretică pentru număr 


infinit də palete; P,) caractoristică reală; P) unghiul de inclinare al paletelor de ieșire, 
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(>>> 90"), palete curbate inapoi sau spre spate 
(f2<90*), fo fiind unghiul dintre vitesa relativă 
la ieșirea din rotor și sensul negativ al vitesei 
periferice ue (v. fig. III). Ventilatoarele cu pa'e- 
tele curbate înainte și cu raportul dintre dia- 
metrul interior și cel exterior al rotorului sub 0,8 
sunt silențioase și sunt folosite curent în ven- 
ţilaţii. Randamentul ventilatoarelor cu paletele 
curbate înapoi e mai mare decât la celelalte tipuri. 
Vitesa periferică maximă a rotoarelor poate atinge 
valori între 100 și 150 m/s, la vitese cari depă- 
şesc 100 m/s rotorul executându-se din oțel de 
rezistență mare. 

Din punctul de vedere al fluxului de gaze, ven- 
tilatoarele radiale se împart în ventilatoare cu simplu 
flux, cu o singură gură de aspirație, și în ventila- 
toare cu dublu flux, cu două guri de aspirație. — 
Din punctul de vedere al suprapresiunii produse, 
se deosebesc ventilatoare de joasă presiune 
(cari produc o diferență de presiune sub cca 
100 kg/kgt/m?2), ventilatoare de medie presiune 
(cari produc o diferență de presiune de 
100.::300 kgf/m2), ventilatoare de înaltă presiune 


IV. Ventilator radial de înaltă presiune, cu două rotoare. 


(cari produc o diferență de presiune mai mare 
decât 200.::300 kgf/m2). Ventilatoarele de înaltă 
presiune sunt construite uneori ca ventilatoare 
cu simplu flux și cu două rotoare (v. fig. IV). — Sin. 
Ventilator centrifug. 

1. Ventru [Ny4HOCTb; ventres; Băuche; antino- 
des; hullâmhasak]. Fiz.: Punct, respectiv linie sau 
suprafaţă, care face parte dintr'un sistem de unde 
staționare și în care e maximă valoarea absolută 
a amplitudinii mărimii a cărei undă se consideră. 
Ventrele unei mărimi pot corespunde nodurilor 
altei mărimi ale aceleiași unde a unui mediu. 
La undele staționare sonore longitudinale, de 
exemplu, nodurile de presiune sunt ventre de 
vitesă, și reciproc. — Sin. Umflături. 

2. Venturi, efect ~ [»ppenr Benrypn; phs- 
nomène de V.; V. Effekt; V.'s effect; V. hatás]. 
Hidrot.: Efect care consistă în faptul că, într'o 
conductă orizontală cu secțiune variabilă, prin 
care curge un fluid perfect și incompresibil, 
presiunea p e mai joasă în locurile în cari sec- 
țiunea S$ e mai mică, adică în cari vitesa v=Q/S 
e mai mare, conform relaţiei: 

Q? 
P+e3 


> sa = const., 


- dedusă din teorema lui Bernoulli (Q e debitul 


în volum al lichidului prin conductă, iar pe 
densitatea lichidului). 
3, ~, fluometru ~. V. Fluometru Venturi. 


4. Ventuză [aBTOMaTHueCKHĂ BanTy3, BO- 
3AyuiHbIă knanan; ventouse; selbsttătiges Luft- 
ventil; automatic ventilating valve, automatic air 
escape valve; legszelep]. Tehn.: Valvă automată 
pentru evacuarea aerului care se acumulează la 
punctele cu nivel înalt ale conductelor de lichide 
(de ex. ale conductelor de alimentare cu apă). 
E un evacuator (v. S.) constituit adesea dintr'un 
corp cu un orificiu care poate fi obturat de un ac 
sau de o tijă cu corp rotunjit, comandat de un plu- 
titor sferic; plutitorul e ghidat în mişcarea lui pe 
verticală (v. fig. a). Uneori, de exemplu la con- 


Veniuze. 
a) ventuză simplă; b) ventuză dublă; 1) corp; 2) plutitor; 
3) ghidaj; 4) obturator; 5) și 6) orificiu de evacuare a aeru- 
lui la conducta în funcțiune, respectiv la umplerea sau 
la golirea conductelor mari. 


ductele lungi și cu diametru mare, se folosesc 
ventuze duble, cu două plutitoare sferice: un 
plutitor care închide un orificiu mic(cu diametrul 
de cca 10 mm) și servește la evacuarea aerului 
în timpul serviciului și un alt plutitor, care închide 
direct un orificiu mare (cu diametrul de cca 125 mm) 
şi evacuează aerul la umplerea conductei, re- 
spectiv permite intrarea aerului în conductă la 
golirea ei (v. fig. b). La conductele de apă, pluti- 
toarele sunt de obiceiu de cauciuc. 


5. Venus. Paleont.: Gen de lamelibranhiate, 
cu scoica rotundă sau ovală. A dat specii cari 
se întâlnesc din Jurasic până astăzi. 


o. Venus [Benepa; Venus; Venus; Venus; 
Vénusz]. Astr.: Planetă mică, interioară, a sistemului 
solar. Apare de pe Pământ ca o stea a cărei mărime 
variază între —3,3 și —4,4. Planeta se rotește în 
jurul Soarelui, la o depărtare mijlocie egală cu de 
0,72 ori depărtarea dintre Pământ și Soare, or- 
bita ei având o rază vectoare mijlocie de cca 
108 milioane de kilometri și o excentricitate de 
0,007. Volumul ei e 0,9 din volumul Pămân- 
tului (diametrul fiind de cca 12 400 km; turtirea 
ei la poli e aproape nulă), iar masa, 0,826 din 
masa Pământului. Durata de revoluţie e de 225 de 
zile, iar durata rotației în jurul axei sale e necu- 
noscută. Planeta, care are faze asemănătoare cu 
cele ale Lunii, e acoperită de nori; de aceea 
compoziția atmosferei și aspectul discului ei pla- 
netar sunt necunoscute.— Sin. (popular) Luceafărul. 


1. Verandă [Bepaună; veranda; Veranda; vė- 
randah; tornác, veranda]. Arh.: î. Galerie exte- 
rioară, acoperită și închisă cu pereți (de lemn 
sau de metal), cu ferestre numeroase, așezată 
la nivelul parterului unei clădiri, alipită de faţada 
principală sau de fațadele laterale, și accesibilă 
atât din exterior, cât şi din interior. Servește ca 
încăpere de primire sau de locuit în timpul 
verii, ca sufragerie, ca seră, etc.— 2. Balcon 
sau terasă acoperită și închisă cu pereți cu 
ferestre numeroase, situată la nivelul unui etaj 
și accesibilă numai din interior (prin extensiunea 
sensului de sub Verandă 1). 


2. Verant [BepaniT; verant; Verant; verant; 
verant-nagyit6]. Foto.: Lupă specială pentru exa- 
minarea fotografiilor. Pentru a obține o imagine 
fidelă a peizajului, distanța focală a verantului 
trebue să fie egală cu aceea a obiectivului apa- 
ratului fotografic cu care a fost obținută fotografia. 


s. Veratrină [Beparpun; veratrine; Veratrin; 
veratrine; veratrin). Ind. chim., Farm.:Amestec de 
veratrină cristalizată (CaoH49OyN = cevadină), vera- 
trină amorfă (Ca7H53011N = veratridină) şi alți alca- 
loizi extrași din semințele plantei Asagraea offi- 
cinalis Lindley (popazul), din familia liliacee- 
lor.— Se prezintă sub formă de pulbere albă, 
puțin solubilă în apă, solubilă în alcool, în 
cloroform și în eter; cu acizii, formează săruri, 
solubile în apă; e iritantă; provoacă strănut și 
e toxică. — Veratrina se obține încălzind se- 
mințele mărunțite, cu acid clorhidric foarte diluat 
și concentrând extraztul obținut, după care se 
tratează cu lapte de var, care pune în libertate 
alcaloizii impuri; aceștia se purifică prin esteri- 
ficări succesive, alcalinizări, extracții, etc.— Se 
întrebuințează, în medicină, în afecțiunile nevral- 
gice, reumatice și pulmonare, în doze foarte 
mici; pe cale externă, se întrebuințează ca 
revulsiv, antireumatic, etc. OCHs 


4. Veratrol [BepaTpour; véra- 
trole; Veratrol; veratrole; veratrol]. N 

Chim.: Eter dimetilic al piroca- H \—OCH3 
techinei, cu p. î. 22° și p. f. 205°, | | 

E un produs de degradare al H H 
alcaloizilor. Se întrebuințează în STA 
medicină. H 


5. Veratrum. Bot.: Gen de plante din familia 
liliaceelor melanthoidee, care cuprinde plante 
rizomoase, cu tulpina puternică, cu frunze late și 
flori albe, verzui sau roșietice, dispuse în inflo- 
rescențe mari, terminale, cu foarte multe flori. 
Cuprinde zece specii, cari cresc în regiunile 
păduroase ale emisferei nordice; la noi cresc 
două specii ale acestui gen: Veratrum album Linn. 
(stirigoaia) şi Veratrum nigrum Linn., întrebuințate 
în medicina veterinară ca insecticide și contra 
scabiei. 

o. Verbascum. Bot.: Gen de plante din fami- 
lia scrofularineelor, tribul verbasceelor, care cu- 
prinde cca 140 de specii de plante erbacee, 
bisanuale, rar perene sau subirutescente, cari 
cresc în Europa, în nordul Africei și în Asia 
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occidentală și centrală. La noi cresc Verbascum 
Thapsus Linn. (coada-lupului, coada-vacii, coro- 
vaticul, lumânărica); Verbascum phlomoides Linn. 
(coada-boului, coada-mielului, lumânărica-mielu- 
lui, etc.), V. blattaria Linn., V. nigrum Linn., V. 
phoeniceum Linn., elc.— Sunt plante întrebuin- 
țate în medicină, sub formă de infuzie, ca 
emoliente, calmante și pectorale. 

7. Verbel, soluţie |[pacrBop BepGena; solu- 
tion V.; V. Lösung; V.'s solution; V. oldat]. 
Chim.: Soluţie formată din: 1000 cm acid clor- 
hidric 0,01 n și 6,7! g clorură de potasiu, care 
are pH= 2,04. Se întrebuințează ca soluţie cu pH 
cunoscut, la determinarea prin metoda electrome- 
trică, a concentrației în ioni de hidrogen a soluţiilor. 

s. Verbenacee. Bot.: Familie de plante dico- 
tilegamopstale, în general lemnoase, cu frunze 
opozite sau verticilate, cuprinzând cca 700 de 
specii tropicale și subtropicale, dispuse în 
mai multe triburi, dintre cari unele prezintă 
importanță forestieră. 

9. Verde [3enenbliă; vert; grün; green; zöld]. 
1. Fiz; Calitatea sensației de lumină produse de o 
radiație electromagnetică având lungimea de 


undă cuprinsă între cca 5000 A şi cca 5600 A (verde 

monocromatic), sau de un amestec de radiaţii 

de astfel de lungimi de undă.— 2. Chim.: Ma- 

terie colorantă care colorează un material în verde. 
Exemple de materii colorante verzi: 


10. Verde benzoil. V. Verde malachit. 
1u. ~ Bindschădler [senen» Bunamoulepa; 
vert de B.; B. Grün; B.'s. green; B. zöld): 


[(CHa)2 N= > =N—_—N(Chs)2}* ci” 


Colorant din clasa indaminelor. Se obține prin 
oxidarea unui ameslec de dimetil p-fenilendi- 
amină şi dimetilanilină. E puţin rezistent față de 
acizi, din care cauză nu e întrebuințat ca ma- 
terie colorantă. E folosit ca materie intermediară 
la prepararea albastrului de metilen. — Sin. Verde 
dimetilfenilen. 

12. ~ caledon-jade. V. Verde indantren brillant. 

13, ~ chinezesc[kuralcraa Been; vert de 
Chine; Chinagrin; China green; kinaizâld]: Colo- 
rant textil de coloare verde, extras din coaja de 
pe ramurile și rădăcina plantelor Rhammes chlo- 
rophorus și Rhammes utilis, cari cresc în China. 
Se prezintă în foițe colorate în verde închis sau 
în violet. În apă, se moaie fără a se solvi total. 
Conţine acid locaonic, CaoHasOa. E puţin între- 
buințat. 

14, ~ de alizarină [annBapnu 3enenbiă; vert 
d'alizarine; Alizaringriin; alizarin green; alizarinzâld): 
Otis OH 
Ho (Y2 
S 4 yY 

(N `o 
S 
Colorant din clasa ftaleinelor. Se prepară prin 
28* 
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acțiunea acidului sulfuric asupra galleinei, o ma- 
terie colorantă obținută prin condensarea piro- 
galolului cu anhidridă ftalică. E întrebuințat la 
vopsitul lânii, al bumbacului și al mătasei. — Sin. 
Verde de antracen, Coeruleină. 

1. Verde de antracen. V. Verde de alizarină. 

2. ~ de China. V. Verde malachit. 

3. ~ de esență de migdale amare. V. Verde 
malachit. 

4, ~ de melilen [merunenoBblii 3eJIeHbIÄ; 
vert de méthylène; Methylengrün; methylen- 
green; metyhlénzöld]: 


NO% aci i 
E 
(CHa) N—/ NNF — N(CH | x” 
À ANE NA 


* 


Colorant textil bazic din grupul tiazinei. Se ob- 
ține prin nitrarea albastrului de metilen. 

s ~ de Paris: Sin. Verde de Schweinfurt. 
V. Cupru, acetoarsenit de ~. 

e ~ de Schweinfurt. V. Cupru, aceto- 
arsenit de ~. 

7. ~ dimetilfenilen. V. Verde Bindschädler. 

s. ~ indantren brillant: Dieter metilic al violan- 


O 
Il 
PANNAN 
AAAS N 


| O 
VA sS 


ei 
HEO SAN ZN 
F 


HC — O 


tronei. Se prepară din metoxi-benzantronă. E o 
materie colorantă de cadă, pentru fibre vegetale, 
bumbac, in, mătase vegetală. (N. C.). — Sin. Verde 
indantren strălucitor, Verde caledon-jade. 

9. ~ malachit [ManaxnroBaa 3enenb; vert 
solide; Malachitgriin; malachite-green; malachit- 
zöld]: Colorant din clasa trifenilmetanului. Se ob- 


(CHa) N= _X—cC—_Š—N(CHəa]* cr 
a 


6) 
Ard 
ține prin condensarea benzaldehidei cu dimetil- 
anilină, în prezența clorurii de zinc sau a acidului 
sulfuric și oxidarea cu bioxid de plumb a leuco- 
derivatului care se formează. E o materie colorantă 
bazică. Dă colorații frumoase verzi, cu nuanțe 
albastre, puţin rezistente. Vopseşte bumbacul pe 
mordant de tanin. — Sin. Verde Victoria; Verde 
de esenţă de migdale amare; Verde de China; 
Verde benzoil. 
10, ~ melil [merun 3enenbiă; vert méthyle; 
Metylgriin; methyl green; methylzâld]: Colorant 


din clasa trifenilmetanului. Se obține din violetul 
cristalizat sau din sir ver prin metilare totală 


* ++ 
(CHa) N— L _S—c— a —N(CHa)a 2C|- 


KAN 


N (CHa) 

cu iodură sau cu clorură de metil. E puțin rezistent 
la căldură, schimbându-și coloarea în violet. 
- a.  pinacriptol [nnHakpunron 3enenbiii; 
vert pinacryptol; Pinakryp- 
tolgrin; pinakryptol green; 
pinacryptolzâld] :  Colorant 
din clasa coloranților fena- 
zinici. Se obține prin con- N lead iget 
densarea praiinodifaniiemi- (MANA 
nei cu 2-aminofenantrenchi- ş 
nonă. E întrebuințat ca de- iz a ae 
sensibilizator fotografic pen- li ee l 
tru developare la lumina zilei. 

12. ~ strălucitor [Gpannnauirobbră 3enenbliă; 
vert brillant; Glanzgrin; brilliant green; fénylő 


zöld]: 
(CaHs)2N — C6H4, è i 
XC—C6Hs ] CI 
(CHs)2N — CeH4 

Colorant textil din clasa verdelui malachit (v.). 
E un colorant bazic, cu nuanță frumoasă. Se pre- 
pară din benzaldehidă și dietilanilină. E puțin 
rezistent faţă de alcalii. Se întrebuințează și ca 
antiseptic în amestec cu cristal-violetul. 

13. Verdelit [BeppeJnur; verdelite; Verdelith; 
verdelite; verdelit]. Mineral.: Turmalină de coloare 
verde, 

14. Verdet. Fung.: Acetatul cupric întrebuin- 
łat ca fungicid. Se deosebesc: verdet neutru: 
(CHgCOO)>Cu : H20, acetat neutru de cupru; ver- 
det cenușiu: (CH3COO) Cu : Cu (OH)z : 5H20, 
acetat bazic de cupru. (N.C.). 

15. Verdet, constanta lui ~ [nocroannaa Bep- 
ne; constante de V.; V. Konstante; V.'s constant; 
V. állandója]. V. sub Faraday, efect ~ 

16. Verfafor [ucenb-cnupT; bout-dehors de 
bonnette; Raanoch; studding-sailboom; vitorlarúd]. 
Nav. m: Bară de lemn montată provizoriu la 
capătul și în prelungirea unei verge, pentru a 
susține o velă ajutătoare numită bonetă. — Se 
instalează numai pe timp frumos și cu vânt din 
pupă, la extremitatea velelor pătrate mascate. 

17. Vergă [peii; vergue; Segelstange; yard; 
vitorlafa, szérü]. Nav. m: Bară metalică sau de 
lemn, fixată (în general transversal, „în cruce”), 
pe partea dinainte a arborilor, care serveşte la 
susținerea velelor. Verga are partea centrală (baza) 
de secţiune cilindrică sau prismatică, iar capetele, 
subţiate și rotunjite (v. fig.). Pe bază sunt mon- 
tate troțele (v.), iar la capete are brățări cu ochiuri 
pentru prinderea balansinelor — și ferestre cu 
raiuri (scripeţi) pentru scotele velelor superioare. 
Vergele se numesc după arborii pe cari îi în- 
crucișează și după velele invergate pe ele. 


Exemple: verga trinchet, verga gabierului, verga 
rândunicii, verga mare, etc. Verga poate fi pre- 
lungită prin verge suplementare — numite ver- 
fafori (v.), fixate de aceasta prin brățări. Vergele 
dispuse pe arborele artimon în planul longitudinal 


Vergi. 
a), b) şi c) diferite forme de vergă; d) prinderea velei la 
vergă; 1) vergă; 2) troță; 3) veriator; 4) țapapie; 5) velă; 
6) margine de cădere; 7) balansină. 


al navei se numesc pic (v.) şi ghiu (v.). V. și sub 
Arboradă; v. și fig de sub Velă. 

1. Vergea [crepienb; barre; Stab; bar; rúd]: 
Bară cu dimensiuni transversale mici în raport 
cu lungimea, adeseori flexibilă. 

Exemple: 

2. Vergea [apmaTrypubiii crepienb; barre 
d'armature; Bewehrungsstab; reinforcing bar; vas- 
betst-rud]. Bet.: Fiecare dintre barele de oţel 
moale, cu secțiunea circulară sau pătrată, ori de 
fabricaţie specială (bare cu spirală, cu proemi- 
nențe răsucite, fiare Isteg, e!c.), care constitue 
armatura pieselor de beton armat. 

3. Vergea [npy TKkok; barre; Stab; rod; vessző). 
Ind, text.: Bară de lemn sau metalică, plasată (la 
războiul de țesut), împreună cu altele, între sulul 
de urzeală și ițe, pentru a separa firele de urzeală 
și a le întinde, ușurând formarea rostului. 

4. Vergea compensatoare [npyrok; barre com- 
pensatrice; ausgleichender Stab; compensating 
rod; kompenzáló vessző]. Ind. text.: Vergea pla- 
sałtă între cele două vergele situate între ițe 
și sulul de urzeală a războiului de țesut, care 
are rolul de a regla forța de întindere a firelor 
mobile ale urzelii țesăturilor gazeu (v). 

s. Vergea împărțitoare [pacapenennTreb- 
HbIÄ crepimenb; barre distributrice; Ablegestange; 
distributor bar; elosztó rúd]. Arte gr.: Bară metalică 
așezată deasupra canalelor magaziei de matrițe 
a mașinilor de cules linotip (v.) și a celor simi- 
lare, care constitue piesa principală a distribui- 
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torului lor. Vergeaua are în partea ei inferioară sec- 
țiunea de forma unui trapez isoscel; suprafeţele 
laterale inclinate au șapte perechi de nervuri, între- 
rupte din loc în loc într'o ordine determinată, pe cari 
alunecă dinții matrițelor de linotip (v. sub Matriţă 
de linotip), antrenate de un șurub fără fine. Ma- 
trițele unei anumite litere sau ale unui anumit 
semn grafic sunt caracterizate printr'o anumită 
combinaţie de dinți existenţi, astfel că o matriță 
nu se sprijine decât pe unele dintre cele șapte 
perechi de nervuri ale vergelei. În dreptul canalului 
magaziei în care trebue să cadă matrița respectivă, 
nervurile pe cari se sprijine dinții ei lipsesc, astfel că 
matrița, ne mai având niciun sprijin, cade în canalul 
care-i corespunde. — Sin. Vergea de distribuţie. 

0. jeg aa de turnare [NATEÑHbIÄ CTEpKeHb; 
barre en fer; Eisenstange; iron bar; öntési rúd]. 
Bet.: Unealtă manuală folo- 
sită la turnarea betonului de C> 
consistență moale, pentru 
împingerea și îndesarea ma- 
sei de beton între barele 
armaturilor dese sau așe- 
zate pe mai multe rânduri. 

Se compune dintr'o ver- 

gea de oțel-beton, care 

are la unul dintre capete ' 

un mâner forjat, de formă 

circulară sau ovală; celălalt 

capăt al ei e prelucrat, prin 

forjare, în formă de buclă 

triunghiulară, de lopată, de 

maiu, etc. (v. fig.). Lun- 

gimea vergelelor de tur- Vergele de turnare. 
nare depinde de grosimea 

pieselor de beton și de diferența de nivel dintre 
fundul cofrajului și platforma pe care stau lucrătorii. 

7. Vergele de distanţare [pacnopnbie konbua; 
pièces d'&cartement; Abstandshalter; distance pie- 
ces; távolságtartó]. Bet.: Vergelele de oțel rotund 
din armatura unei piese de beton armat, desti- 
nate să mențină barele de rezistenţă ale armaturii 
la distanțele specificate în proiect, împiedecând 
deplasarea lor în timpul montării armaturii în cofraj 
și al turnării betonului. 

s. Vergenţă [geprennua; vergence; Vergenz; 
vergence; vergenc]. Fiz.: Produsul dintre distanța 
diopirică a unui punct P faţă de un sistem optic 
și indicele de refracțiune al mediului cuprins între 
punct și sistemul optic. Se numeşte vergență 
obiect (n/p) produsul dintre indicele de refrac- 
țiune n al mediului cuprins între obiect și sistem şi 
distanța dioptrică obiect 1/p, p fiind distanţa dela 
obiect la sistem, — și vergență imagine (n'/p'), 
produsul dintre indicele de refracțiune »' al me- 
diului cuprins între sistem și imagine și distanţa 
dioptrică imagine 1/p', p' fiind distanţa dela sis- 
tem la imagine. 

ə. Verificare [npoBepka, KOHTpPOJlb, HCIIbl- 
TAHKE, OCMOTp; verification; Nachprüfung, Beweis; 
examination, verification, checking; ellenörzés, u- 
tânvizsgâlat]. 1. Mat.: Constatarea că se obține un 
același rezultat prin două operaţiuni diferite, echi- 
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valente. Operațiunile pot consista în transformări 
de tipuri diferite, sau în efectuarea de două ori 
a aceluiași șir de transformări. Exemplu: Verificarea 
rezultatului înmulțirii unui număr prin suma a două 
numere, — Sin. Probă. — 2. Mat.: Constatarea 
că o formulă e adevărată pentru o valoare dată 
a unei mărimi care intervine în ea. În acest caz, 
constatarea se poate face prin faptul că se ob- 
ține un rezultat cunoscut sau prin faptul că formula se 
reduce la o identitate. Exemplu: Formula (a +b) c= 
=ac+bc se verifică ușor pentru valoarea c=1, 
fiindcă se reduce, în acest caz, la identitatea 
cunoscută (a+b)1=a:1+b:1. — 3. Gen: An- 
samblul operațiunilor de confruntare cu faptele, 
spre a examina dacă o propoziţie e adevărată 
sau falsă. Exemplu: Controlul unei ipoteze prin 
compararea consecințelor ei cu faptele obser- 
vate. Propoziţiile generale (legile, etc.) sunt con- 
siderate verificate cât timp nu sunt infirmate prin 
experiență. — 4. Gen.: Obţinerea unui rezultat po- 
zitiv în efectuarea operaţiunilor de sub Verificare 3, 
făcute pentru a constata dacă o propoziție e 
adevărată sau falsă. În acest caz se spune că 
acea propoziție „se verifică”. — 5. Tehn.: An- 
samblul operațiunilor făcute pentru a constata 
dacă un sistem tehnic sau un material satisface 
anumite condițiuni impuse, reclamate sau necesare. 

În ultimul caz, verificarea făcută cu ajutorul 
organelor sensoriale ale persoanelor cari o efec- 
iuează se numește verificare prin apreciere, iar 
cea făcută prin determinarea valorii numerice a 
unei mărimi caracteristice se numește verificare 
prin măsurare. — Verificarea se face pe o probă. 
Repetarea totală sau parțială a operaţiunilor de 
verificare, în caz de litigiu, se numește contra- 
verificare. — Verificarea prin care se stabilește 
dacă un material sau un obiect corespunde sau 
nu corespunde prescriptiilor se numește verificare 
la „bun și rebut“. De exemplu, verificarea 
pieselor în construcția de mașini, cu ajutorul cali- 
brelor fixe de maxim și de minim, e o verificare 
la „bun și rebut“. — Dacă verificarea se efec- 
tuează pentru fiecare obiect în parte, ea se nu- 
mește individuală sau „bucată cu bucată”. — 
Dacă verificarea se efectuează asupra unei probe 
luate dintr'o mostră pentru a trage concluzii asupra 
lotului întreg din care s'a luat mostra, verificarea 
se numește „prin mostră“. 


1. Verificare calitativă [ronTponb KauecrBa; 
verification qualitative; qualitative Prüfung; quali- 
tative checking; minőségi ellenörzés]: Verificare 
a unui material cu privire la calitatea lui. 

2, ~ individuală [mryanoe HCINbITAHHE; véri- 
fication pièce par pièce; Einzelstückprüfung; single 
piece checking; egyéni ellenörzés]. V. sub 
Verificare. 


3. ~ prin atribute [KOHTpOJIb ONEHKaAMH; 
vérification par calibration; Prüfung durch Kali- 
brieren; checking by calibrating; jelzős vizsgálat]. 
V. Verificare prin „bun și rebut", sub Verificare. 

4. ~ prin măsurare [H3MepHTEJIbHOe HCNbI- 
TaHHE; vérification par mesure; Prüfung durch 


Messen; checking by measuring; mérési vizsgálat). 
V. sub Verificare. 

s ~ prin mostre [oGpa3noBoe HCHbITAHHE; 
vérification par échantillons; Prüfung durch Ar- 
beitsmuster; checking by samples; mintás vizs- 
gálat]. V. sub Verificare. 

6 ~ prin mostre simple [KOHTpOLb OAH- 
HapHbIMH CGpa3uaMH; vérification par échan- 
tillons simples; Prüfung durch einfache Arbeits- 
muster; checking by single samples; egyszerű 
mintás vizsgálat]: Procedeu de verificare prin 
mostre, în care se verifică o singură mostră din 
fiecare lot. 

7, ~ prin mostre duble [konrpoJb ABoii- 
HbIMH oGpa3uamu; verification par échantillons 
doubles; Priifung durch doppelte Arbeitsmuster; 
checking by two samples; k&tmintăs vizsgálat]: 
Procedeu de verificare folosit în unele condițiuni 
numai asupra unei mostre din fiecare lot, iar în 
alte condițiuni, asupraa două mostre din fiecare lot. 

s. ~ prin mostre multiple [konrponb BEC- 
KOJIbKHMU OGpa3uaMH; verification par €chan- 
tillons multiples; Prüfung durch mehrzăhlige Muster; 
checking by several samples; iöbbmintás vizs- 
gălat]: Procedeu de verificare pe mostre, la care 
se folosesc mai multe mostre din fiecare lot. 

ə. Verificarea loturilor [nposepka naprui; 
verification des lots; Prüfung durch Losen; che- 
cking by lots; darabvizsgâlat]. Tehn.: Verificarea 
unei părți dintr'un lot, rezultatul servind pentru a 
trage concluzii asupra lotului întreg. 


10. Verigă [KOJbIIO, 3BEHO; anneau, chainon; 
Ring; ring; karika]. Tehn.: Piesă de secţiune a- 
proape constantă, a cărei axă principală are forma 
de curbă închisă, plană sau în spațiu — și lun- 
gime mare în raport cu oricare dintre dimensiu- 
nile secțiunii ei transversale; veriga (în general, de 
formă circulară sau eliptică) poate fi simplă, sau 
cu una oricu mai multe traverse de consolidare. 
Servește, fie ca piesă individuală, de obiceiu 
articulată cu un element de fixare (de ex. bel- 
ciugul), fie în ansamblu cualte verigi asemenea 
sau diferite, formând lanţuri (de ex. lant de an- 
coră, lanț cu brățări, etc.).— Sin. (parțial) Za, Inel. 

14 Verigă: Termen folosit la Dunăre, în regiu- 
nea din amonte de Brăila, pentru un braţ se- 
cundar al apei.— Sin. Dunărică. 

12, Verigar [kpy munna, mocrep; nerprun; Weg- 
dorn; bruckthorn; varjútövis-benge]. Bot., Ind. 
chim.: Rhamnus cathartica Linn; arbust spinos, 
care creşte în Europa și în alte continente; 
are flori galbene-verzui, dispuse în fascicule, 
iar fructele, numite și nerprun, sunt drupe — globu- 
loase, negre, cu gust amar, neplăcut. V. Nerprun. 

13. Vermetus. Paleont.: Gen de gasteropode cu 
cochilia fixată și răsucită neregulat, având la in- 
terior un aspect sticlos şi pereți despărțitori. A 
dat specii cari se întâlnesc din Carbonifer până 
astăzi. 

14. Vermicid |rJIHCTOrOHHOe CpenCTBO; ver- 
micide; Wurmmittel; vermicide; giliszta5!6]: Sub- 
stanță toxică pentru viermi, 


1. Vermiculatum, opus ~. Arh. V. sub Apareiaj. 

2. Vermiculite [BepMHKYyJIMT; vermiculites; 
Vermiculite; vermiculites; vermikulit]. Mineral.: 
Grup de minerale filitoase, produse prin hidratarea 
micelor și a cloritelor. 

s. Vermilug [CIHCTOrOHHOe CpeHcTBo; ver- 
mifuge; Wurmmittel; vermifuge; féregölö]. Farm.: 
Produs natural sau artificial, cu proprietăți para- 
ziticide, folosit pentru distrugerea paraziților in- 
testinali. Se întrebuințează, fie produse de ori- 
gine vegetală (rizom uscat de ferigă, coajă de 
rădăcină de rodier, dovleac, etc., pentru a com- 
bate tenia; santonină, extract oleo-rășinos de 
piretru, etc., contra unor metazoare), fie substanțe 
chimice (tetraclorură de carbon, tetracloretilenă, 
timol, carbamat de p-benzilfenol sau butolan, 
contra oxiurilor). 

4. Vermorel: Sin. Aparat de stropit, care se 
poartă pe spate. V. Stropit, aparat de ~. 

s. Vermut [BepmyT; vermouth; Vermut, Wer- 
mouthwein; vermuth; vermut]. Ind. alim.: Vin pre- 
lucrat, alcoolizat, îndulcit și aromatizat cu aju- 
torul unor droguri vegetale. Materiile prime în- 
trebuințate la prepararea vermutului sunt următoa- 
rele: vin alb sau roșu, de diferite tării și con- 
centrații în zahăr, cu gust neutru şi delicat; al- 
cool pur de 95--96°; zaharoză sau (mai rar) glu- 
coză; plante complete sau frunze de absint, de 
pălămidă, de coca, de melisă, de măgheran, de 
cimbru, de salvie, etc.; flori de mușețel, de cui- 
șoare, de hameiu, de soc, etc.; fructe de anason, 
de coriandru, de portocal (coaja), de nucă mos- 
cată, de vanilie, etc.; rădăcini de anghelică, de 
dinţură, de ghimber, etc.; scoarță de scorţişoară, 
de China, etc.; lemn de quassia, etc. Aceste 
droguri se amestecă și se supun extracției direct 
în vin, sau separat, după care sucul obținut și 
concentrat se amestecă în proporția necesară cu 
vinul alcoolizat și zaharat. Se întrebuințează, une- 
ori, și caramel, pentru a da produsului o coloare 
anumită. — Vermutul de bună calitate trebue să 
conțină 15-16% alcool, 15-::16 % zahăr, 3-::4%/09 
aciditate totală și 0,6:::30/09 cenușă. 

c. Vernadit [BepnamuT; vernadite; Vernadit; 
vernadite; vernadit]. Mineral.: MnOH;0O. Oxid 
de mangan, hidratat, natural. 

7. Vernadskyit [BepnanckHuT; vernadskyite; 
Vernadskyit; vernadskyite; vernadszkyit]. Mineral.: 
Cu4 [(OH)2/(SO4)3], 4H+O. Sulfat hidratat de cupru, 
natural, 

s. Vernal|[Becennuiă; vernal; Frühlings; vernal; 
tavaszi]. Astr.: Calitatea de a se referi la primă- 
vară. Exemplu: Punct verna! (v.). 

9. Vernal, punct ~. V. Punct vernal. 

10. Vernalizare: Sin. larovizare (v.). 

i. Vernier [BepHbep; vernier; Vernier, Nonius; 
vernier (scale); noniusz]. Fiz., Tehn.: Dispozitiv 
auxiliar pentru determinarea fracțiunilor de divi- 
ziune a unei scări de măsură, format dintr'o 
scară trasată pe o rigletă care alunecă de-a- 
lungul scării de măsură. După cum scara de mă- 
sură e dreaptă sau circulară, scara vernierului e 
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dreaptă sau circulară — şi acesta se numește vernier 
linear (v. fig.), respectiv vernier circular (v. fig). 

Construcţia și folosirea vernierului se bazează 
pe capacitatea ochiului de a stabili precis coin- 
cidența a două gradaţii lineare și de aceeași 


b 


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 
2 I 


b 
i f g ogona 14 15 16 17 18 19 20; 
2 I 


Vernier linear. 
I) poziție inițialš (coincidență a gradațiilor 0); 11) poziţie de 
măsurare; a) riglă gradată în milimetri; b) rigleta vernierului. 


grosime, când ele se găsesc în prelungire șicând 
capetele lor se ating sau se suprapun; o mică 
necoincidență se observă cu ochiul liber, even- 
tual cu o lupă. De aceea vernierul se execută 
cu diviziunile diferite de cele ale scării de mă- 
sură, de obiceiu mai mici. În acest caz, cele n 
diviziuni ale vernierului corespund cu lungimea 
an—1 diviziuni de pe scara de măsură — şi rela- 
țiile de determinare a caracteristicelor vernierului 
sunt: 


l=an=a'(n—1) şi i=a'—a =" - 


unde e lungimea scării vernierului, n e numărul 
de diviziuni ale acesteia, a şi a' sunt mărimile 
unei diviziuni a scării vernierului, respectiv a scării 
de măsură— și i e fracțiunea din diviziunea scării 
de măsură, determinată cu ajutorul vernierului. 

Un exemplu de vernier linsare vernierul dela 
șubler. Scara de măsură a acestuia, trasată pe rigla 
lui, are de obiceiu diviziuni de 1 mm, iar vernierul 
se execută cun = 10, 20 sau 50 de diviziuni cărora le 
corespund lungimi lale scării sale de 9, respectiv de 


1 
19 sau 49 mmşio apreciere de~, respectiv 20 sau 


5 din diviziunea scării de măsură, adică o pre- 


cizie de citire de 0,1 mm, respectiv de 0,05 mm sau 
0,02 mm. — Un exemplu de vernier circular e 
vernierul dela instrumentele de măsurat unghiuri. 
Scara de măsură a acestor instrumente are, 
de obiceiu, diviziuni de 1°, iar vernierul are 30 
de diviziuni, adică unghiul corespunzător arcului 
scării vernierului e de 29°; cel corespunzător 
unei diviziuni a vernierului e de-——=58'șipre- 


30 


=2', — Uneori (când scara 


49 
izia de citire e -— 
cizia de citir 30 
de măsură are diviziuni mici), vernierul se execută 
cu diviziunea mai mare decât cea a scării de 


măsură, relațiile de determinare fiind: 


l=an=a' (yn—1) şi i=ya'- a= Ey 


unde “, numit modulul vernierului, e un coefi- 
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cient egal cu 2, 3, 4, etc; când y=1, se obține | 
cazul anterior, întâlnit cel mai des. 

Pentru citirea indicaţiei date de vernier se ob- 
servă, pe scara de măsură, gradația m care pre- 


iar în situația din figura EEN m=5%k=9ia'=1* 


n=30 și deci M= 549- =5°49X2'= 5%18'.-— 
30 
Sin. Nonius. 


Vernier 


cede gradația 0 a vernierului şi pe scara | 
vernierului, gradația de ordinul 4, în coincidenţă | 
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Exemple de gradare la verniere lineare. 
S') scară de măsură; S$) scara vernierului; a') mărimea unei 
diviziuni a scării de măsură; a) mărimea unei diviziuni a scării 
vernierului; 1) lungimea scării vernierului; 1) vernier cu ca- 
racteristicele: y=1; a'=! mm; a=0,9 mm; n=10; I=9 mm; 


i= 5 ; II) vernier cu caracteristicele: y=1;a'=1 mm; a=0,98 mm; 


n=50; 1=49 mm; i=; III) vernier cu caracteristicele: 


50! 
=2; a'si mm; a=1,9 mm; n=10; l=19 mm; i= TH 
IV) vernier cu caracters Ngole y=2; a'=1 mm; a=1,95 mm; 


n=20; 1=3% mm; i= V) vernier cu caracteristicele: 


i 
=5; a'=1 mm; a=—4,9 mm; n=10; 1=49 mm; i= TÉ 


(sau cel mai aproape de coincidență) cu una 
dintre gradațiile scării de măsură. Valoarea mš- 
rimii citite cu ajutorul vernierului e, în acest caz: 


M=m+k- 

n 

De exemplu, în situaţia din prima figură: m=9 mm; 
k=4;a'=1mm;n=10 şi deci M=9-+4-=04 mm; 


=m+ki. 


” 


circular. 
l) poziție inițială; 11) poziție de măsurare; a) sector gradat; b) rigleta vernierului. 


1, Vernis [nak; vernis; Firnis, Lackfirnis; var- 
nish; firnisz, firnâjsz, kence]. Ind. chim.: Soluţie 
| incoloră, sau colorată cu coloranți solubili sau cu 
pigmenți, a unor substanțe rășinoase sau bitumi- 
noase, a unor gume, etc., într'un solvent, folo- 
sită pentru acoperirea metalelor, a lemnului, etc., 
cu un film subțire, ornamental sau protector, obți- 
nut după evaporarea solventului. — La prepa- 
rarea vernisurilor se întrebuințează substanţe răși- 
noase naturale (colofoniu, copal, mastic, tereben- 
țină, etc.) sau artificiale (bachelită, gliptal, etc.), 
substanțe bituminoase (păcură, smoală, etc.), eteri 
şi esteri ai celulozei (nitroceluloză, acetilcelu- 
loză, etc.), gutapercă, etc. 


Ca solvenți se întrebuințează: alcool etilic, me- 
tilic, amilic sau butilic, uleiuri de terebentină, 
de pin, etc., eter de petrol, benzină, acetonă, 
acetat de amil, de etil sau de butil, etc., eter 
etilic, cloroform, cloroderivaţii etanului și ai eti- 
lenei, clorobenzen, furfurol, etc.; uleiuri vegetale 
(uleiu de in, de mac, de lemn de China, și alte 
uleiuri sicative și semisicative). 

Pentru unele vernisuri cu proprietăți speciale, 
se adaugă amidon, dextrină, cleiu, gume, sticlă 
solubilă, borax, etc. — 

Tipuri importante de vernisuri sunt următoarele: 


2. ~ cu alcool [CNHpTOBOIii Jak; vernis à 
l'alcool; Weingeistfirnis, Spritfirnis; spirit varnish; 
borszeszfirnisz]: Soluţie de rășini (de obiceiu 
copal, mastic, sandarac, rășini artificiale, etc.) în 
alcool denaturat, în alcool metilic sau, uneori, în 
alcool amestecat cu uleiuri ușoare de gudron, etc. 
Aceste vernisuri sunt limpezi, puțin colorate sau 
incolore; se usucă repede după aplicarea lor pe 
obiecte, formând un strat transparent și lu- 
cios; uneori se adaugă substanțe colorante sau 
alte ingrediente, pentru a le colora sau pentru 
a le mări elasticitatea. Se întrebuințează în tâm- 
plărie, la vernisarea unor obiecte mici, în legă- 
toriile de cărți, în industria pielăriei, etc. — Unele 
vernisuri cu alcool se întrebuințează în medicină 
(difterie, eczemă, etc.). — Sin. Vernis cu spirt. 


1. Vernis cu celuloză [je 1nron03Hblii JIAK; ver- 
nis à cellulose; Zellulosenfirnis; cellulose varnish; 
cellulozfirnisz]: Vernis care se prepară din nitro- 
celuloză sau din acetilceluloză, disolvate într'un 
solvent organic volatil (acetonă, acetați de etil, 
de butil, de amil, alcool butilic sau amilic), cum și 
în amestecuri de solvenți, adăugindu-se, uneori, 
benzen, toluen, benzină, alcool etilic și alți 
diluanți; se pot incorpora, de asemenea, ca 
plastifianţi, solvenți mai puţin volatili, ca: tartrat, 
stearat și ftalat de butil, ftalat de etil, derivați 
ai glicolului, etc.; fosfat trifenolic și tricrezilic, etc.; 
uleiuri (de ricin, etc.), și, adesea, coloranți. — 
Aceste vernisuri aderă bine la metale, la lemn, 
piele, etc. și se usucă cu ușurință, formând peli- 
cule transparente, elastice și lucioase. Sunt între- 
buinţate, în principal, la vernisarea caroseriilor, la 
acoperirea obiectelor de mercerie (agrafe, bu- 
toni, etc.), a capsulelor pentru sticle, a perlelor 
artificiale, a materialelor izolante, la decorarea 
cărților de lux, etc. 

2. ~ cu terebentină [repnenruHoBblă na; 
vernis de târebenthine; Terpentinălfirnis; terpen- 
tine varnish; terpentinfirnisz]: Vernis care se pře- 
pară din aceleași substanțe ca vernisul cu alcool, 
întrebuințând însă, ca solvent, uleiul de tereben- 
țină. Se usucă mai încet decât primul, formând 
un film care se fisurează mai greu, fiind mai trai- 
nic. — Se întrebuințează la vernisarea metalelor, 
a tablourilor, a instrumentelor de fizică, a par- 
doselilor, în litografie, etc. 

3. ~ cu uleiu (Macianbiii Max; vernis ă 
l'huile; Olfirnis; oil varnish; olajos firnisz]: Vernis 
care se prepară, de obiceiu, din rășină, prin disol- 
vare în uleiuri vegetale sicative (de ex. în uleiu 
de in fiert), după ce rășina a fost topită. Sunt 
cele mai rezistente vernisuri și sunt foarte mult 
întrebuințate la acoperirea obiectelor expuse la 
loviri și la frecări, cum și a celor expuse acțiunii 
agenților atmosferici. În acest tip de vernisuri se 
pot incorpora cu ușurință substanțe colorante; 
se folosesc în pictura cu uleiu. — Sin. Vernis gras. 

4. Vernisaj [naknpoka; vernissage; Firnissen, 
Lackieren; varnishing; lakkozás]. 1. Artă: Opera- 
țiunea de acoperire a unei picturi cu un strat de 
lac transparent, pentru a o apăra contra acțiunii 
aerului și a umezelii, pentru a o face mai lu- 
cioasă și pentru a da colorilor mai multă pro- 
funzime. 

5. Vernisaj [Bepuuccax; vernissage; Eröff- 
nungstag einer Kunstausstellung; opening day 
of an exhibition; kiăllitâs-megnyităs]. 2. Artă: 
Ziua sau zilele cari preced deschiderea unei ex- 
poziții de pictură, în cari artiștii cari expun lu- 
crări îşi revizuesc operele, acoperindu-le eventual 
cu un ultim strat de lac. — 3, Prin extensiune, 
ziua în care se inaugurează o expoziție de artă. 

e. Veronica. Bot.: Gen de plante din familia 
scrofularineelor, tribul digitaleelor; cuprinde vreo 
două sute de pliante erbacee, frutescente, cum 
şi arbori, crescând în regiunile temperate și 
reci ale' ambelor emisfere, mai rar în regiunile 
tropicale. Se întrebuințează în medicină, ca anti- 
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scorbutice, ca diuretice, sau în combaterea fri- 
gurilor intermitente, a icterului, etc. 

7 Veronal [BeponaJ; veronal; Veronal; vero- 
nal; veronal]. Chim.: Acidul dietilbarbituric. Pulbere 


albă cristalină, cu p.ł.191°, HO 

solubilă în eter, în alcool SNEON 

etilic, în apă alcalină; in- E: 

solubilă în apă. 9 ps (C2H5)2 
Se prepară prin con- Ne 


densarea esterului dietil- 
malonic cu uree sau a diamidei acidului dietil- 
malonic -cu fosgen. E folosit în medicină ca 
hipnotic puternic. 

8. Verrucano. Geol.: Facies special al Permia- 
nului din Alpi, reprezentat prin conglomerate și 
gresii cuarţitice roșii, verzi sau violacee. 

9. Versale: Sin. Majuscule (v.). 

19. Versant [CKI0H ropbi; versant; Hang; slope, 
hill side; hegylejtő]. Geogr.: Panta mai mult sau 
mai puțin inclinată, de o parte sau de alta a unui 
munte sau a unui deal, pe care se scurg, spre 
basinul de recepție, apele separate de cumpăna 
apelor (v.). De exemplu, Carpaţii Meridionali au 
două versante: unul spre Transilvania, altul spre 
Oltenia și Muntenia. — Sin. Povârniș. 

u. Versant de acoperiș [CKAT KpbiuiB; ver- 
sant de comble; Walin, Schoppdach; pitch (slope); 
tetõőlejtő]. Arh., Cs.: Fiecare dintre suprafețele 
inclinate (de obiceiu către pereţii exteriori) ale 
unui acoperiș. Inclinarea versantelor depinde de 
felul învelitorii, de modul de așezare și de fixare 
a materialelor învelitorii, cum și de cantitatea de 
precipitații atmosferice și de intensitatea vântului 
dominant. În țara noastră, inclinările minime (,,;,), 


maxime (4,2) şi uzuale (a„) pentru diferitele 


tipuri de învelitori sunt standardizate, Inclinările 
mai mici decât limita inferioară a inclinărilor uzuale 
se folosesc numai în cazuri speciale (de ex. la con- 
strucţii provizorii, la acoperișuri cu suprafețe mici, 
la poalele versantelor la dolii, rigole, etc.). 

Valorile maxime ale unghiului a reprezintă in- 
clinările până la cari materialul învelitorii mai 
poate fi montat în condițiuni bune. 

12. Verso [crpanuia, Bep3o; fausse page; 
Rückseite; back page; hât]. Arte gr.: Faţa a doua 
a unei coale sau file de hârtie, izolate, — sau 
fiecare dintre paginele cu soț ale unei cărți sau 
ale unei broșuri. 

13. Verso, tipar pe ~. V. Tipar pe verso. 

14, Vertebrat [nossonounbie; vertebre; Wirbel- 
tier; vertebrate; gerinces]. Zool.: Tip de vieţui- 
toare din regnul animal, al căror corp și ale 
căror membre au un schelet osos şi cartilaginos, 
sau, cel puțin, fibros și cartilaginos, compus din 
piese asamblate și mobile unele faţă de altele. 
Partea principală a scheletului e șira spinării (co- 
loana vertebrală), compusă din vertebre. — Verte- 
bratele se împart în vertebrate superioare (cari res- 
piră prin plămâni) şi în vertebrate inferioare (cari 
respiră prin bronhii), Din încrengătura vertebrate- 
lor fac parte: peștii, batracienele, reptilele, pasările, 
mamiferele. 
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1. Vertical [geprutanbnblă; vertical; lotrecht, 
senkrecht; vertical; függöleges]: Calitatea unei 
direcții de a fi normală pe suprafața de nivel 
în punctul de pe suprafața Pământului, la care 
se referă. 

2. Vertical, plan ~ [BepThkaJltHaA NJIOC- 
KOCTb; plan vertical; horizontal projizierende Ebene; 
vertical plane; függöleges sik]. Geom, descr.: 
Plan perpendicular pe planul orizontal de proiecție. 
Urma sa verticală e perpendiculară pe linia de 
pământ. Toate figurile situate într'un plan vertical 
se proiectează orizontal pe urma sa orizontală. 


3. Verticală centrală [cpennuaa (nenrpabnaa) 
BepTrukanb; verticale centrale; Mittelvertikale; 
middle vertical; közép figgăleges]. Foto.: Linia 
de cea mai mare pantă a unui clișeu, trecând 
prin punctul central al clișeului. 

4. Verticala locului |peprikanb mecra na- 
Omonenna; la verticale de la place; die Senk- 
rechte des Platzes; the vertical of a place; hely- 
függöleges]. 1. Geogr.: V. Verticală, dreaptă ~ 2. — 
2. Astr: Direcţia care trece prin centrul sferei 
cerești și prin punctul de observație, respectiv prin 
zenitul și nadirul observatorului. 

5. Verticală, dreaptă ~ [peprukaJbnaa Npa- 
Maf; droite verticale; horizontal projizierende Ge- 
rade; vertical line; tüggöleges egyenes]. 1. Gecm. 
descr.: Dreaptă perpendiculară pe planul orizontal 
de proiecție. E o frontală particulară. Proiecția ei 
orizontală se reduce la un punct, iar proiecția ei 
verticală e perpendiculară pe linia de pământ. — 
2. Geogr.: Dreaptă normală pe planul tangent 
la suprafaţa de nivel de pe suprafaţa Pământului, 
în punctul în care înțeapă această suprafaţă. — 
Sin. Verticala locului. 

o. Vesbin [BecGunu; vesbine; Vesbin; vesbine; 
veszbin]. Mineral.: PbCu[ (OH | VO,], 5H,0. Vana- 
dat hidratat de plumb și de cupru, natura!, de 
coloare galbenă. 

1. Veşcă. Ind. țăr. V. sub Piatră de moară. 
(Termen utilizat in Moldova şi în Transilvania). 


s. Vest (ceresc) [saña ouest (céleste); (Him- 
mels-) Westen; (celestial) west; (Eg) Nyugat]. Astr.: 
Punctul cardinal de pe orizont situat la 90° de 
punctul Sud, în sens retrograd. 

9. Vestă de salvare [npoGroBbliă HArPy HHK; 
veste de sauvetage; Schwimmweste; cork jacket; 
mentâmelleny]. V. sub Centură de salvare. 


10. Vestiar |raprepoGnaA, pa3neBaabHA; ves- 
tiaire; Ablegeraum, Auskleideraum; cloak room; 
öltőző]. Arh.: 1. Loc sau încăpere amenajată 
într'un edificiu public (teatru, cinematograf, res- 
taurant, etc.), în care publicul depune paltoanele, 
pălăriile, umbrelele, etc., pentru a fi păstrate 
până la plecare. — 2. Încăperea sau grupul de 
încăperi dintr'o clădire publică (școală, sală de 
sport, strand, baie, spital, etc.) sau industrială 
(fabrică, atelier, etc.), în care persoanele cari 
activează în acea clădire sau o frecventează, se 
pot desbrăca de haine, lăsându-le în păstrare (în 
comun sau separat) — și poł îmbrăca un echipa- 
ment adecvat, eventual profesional (care, de 


obiceiu, se păstrează în același loc). În general, 
vestiarele sunt înzestrate cu dulapuri individuale, 
cu rafturi sau cuiere, cu bănci, cabine pentru 
îmbrăcare și desbrăcare, cu dușuri, spălătoare, etc. 


11. Vestibul [nepenuaa, BecruGronb; vestibule; 
Eingangshalle, Vorhalle; entrance hall, vestibule; 
előszoba]. Arh.: 1. În Antichitate, curtea din fața 
casei, situată între ușa de intrare și stradă, în 
care erau primiţi vizitatorii cari nu erau introduși 
în casă. — 2. Încăperea dintr'un apartament sau 
dintr'un edificiu public, în care se intră direct 
din exterior, dintr'un coridor, sau de pe un palier 
de scară, și invers — și din care se poate trece în 
alte încăperi, direct sau pe scări interioare. — 
Sin. Antret, Antreu. 

12. Veszelyit [BesenaT; veszelyte; Veszelyit; 
veszelyte; veszeliit]. Mineral.: 

(Cu, Zn) [(OH)s (As, P)O4] 4 H20. 
Fosfat de cupru și de zinc, hidratat, natural, care 
conline uneori arsen. Cristalizează în sistemul 
monoclinic; are duritatea 3,5 și gr. sp. 3,5. 

13. Vezicant [pa3venaiomui; vesicant; Zug- 
pflaster; vesicatory; csipô]: Calitatea unei substanțe 
de a produce pe piele, prin contact, leziuni în 
formă de bășici; de exemplu, iperita, azot-iperita 
'și lewisita sunt gaze de luptă vezicante. 

14. Vezuvian [Be3yBuan; vesuvianite; Vesuvian, 
|dokras, Wilnit; vezuvianite, idocrase; vezuvian]. 
Mineral.: CagAl,(Ma, Fe) [(OH)4 | (SiO4)s(SiO7)2!. 
Silicat complex de calciu, aluminiu, magneziu, 
fier, cristalizat în sistemul tetragonal holoedric, 
în cristale ușor prismalice, rareori alungite, sau 
în agregate grăunțoase, de coloare verde, galbenă 
sau brună, translucide până la opace. Se găsește 
sub formă de cristale frumoase, în calcare de 
contact, împreună cu grenați și wollastonit. — 
Sin. Idocraz. 

15. Vezuvin. V. Brun Bismarck. 

16. Viabilitate [mpuronuocTb AIA npoesa; 
viabilité; Befahrbarkeit; practicability; jârhatossâg]. 
Drum.: Calitatea unei șosele, în special a imbrăcă- 
mintei acesteia, de a îndeplini condiţiunile cerute 
de traficul pentru care a fost proiectată, în ce 
priveşte felul și debitul vehiculelor, vitesa și 
siguranța circulaţiei. 

17. Viaduct [NyTenpoBoA, BHanyK; viaduc; 
Talbrücke, Viadukt; viaduct; völgyhid]. Pod.: 
Construcţie asemănătoare cu podul, care susține 
o porțiune dintr'o cale de comunicaţie terestră, 
deasupra unei văi uscate sau a unei suprafețe 
de teren întinse având nivel jos, sau deasupra 
şi în lungul unei alte căi de comunicaţie, sau 
alăturată de o coastă de munte abruptă, stân- 
coasă. Viaductele se aseamănă cu podurile din 
punctul de vedere al formei, al elementelor prin- 
cipale din cari sunt compuse și a! construcţiei — 
şi se deosebesc de poduri prin destinație: podurile 
sunt folosite pentru a susține o cale de comuni- 
cație deasupra unui obstacol transversal care nu 
poate fi înlăturat sau trecut prin alte mijloace, 
pe când viaductele sunt folosite, fie pentru a 
înlocui un rambleu prea mare, a cărui construire 


ar fi mai costisitoare sau care ar da presiuni pe 
teren superioare capacității portante a acestuia, 
fie pentru a permite aşezarea unei căi de co- 
municaţie în lungul alteia, la un nivel mai înalt, 
sau pentru a evita executarea unor săpături mari 
în stâncă, la marginea unui versant. Din această 
cauză, se numesc viaducte și porțiunile dela 
capetele unui pod, cari fac legătura între malul 
văii și capetele podului propriu zis, așezat 
„deasupra obstacolului principal (de ex. albia unui 
curs de apă). Viaductele de coastă pot avea 
calea în parte în săpătură și în parte pe viaduct, 
ori numai pe viaduct, alipită de peretele munte- 
lui. Infrastructura lor e incăstrață în stânca munte- 
lui, la un nivel mult inferior nivelului căii. 

Din punctul de vedere al materialelor folosite 
la construire, se deosebesc viaducte de lemn, 
de zidărie, de beton, metalice, și mixte. Viaductele 
de lemn se execulă numai cu caracter provizoriu, 
fie pentru a susține calea de comunicație până 
la executarea unei construcții definitive, fie pentru 
a susține o cale de comunicaţie de serviciu (de 
ex. într'o carieră la zi, pe un şantier de con- 
strucţii, etc.), sau pentru stabilirea rapidă a circula- 
ției pe o cale de comunicaţie improvizată, sau 
pentru restabilirea rapidă a circulației pe o cale 
de comunicație întreruptă de o lucrare sau de 
un accident, etc. Viaductele de zidărie, cele de 
beton, cele metalice și mixte au caracter definitiv. 
La viaductele de zidărie și de beton, atât infra- 
structura (pile, culee), cât și suprastructura, sunt 
execulate din același material (zidărie de piatră, 
respectiv de beton). Viaductele de zidărie sunt 
folosite puțin, deoarece nu sunt economice (re- 
clamă multă mână de lucru și transporturi mari 
de materiale) și nu se pot executa cu deschideri 
şi înălțimi mari. Viaductele de beton armat sunt 
folosite cel mai des, deoarece pot fi executate 
cu deschideri și înălțimi mari. Se execută cu 
grinzi, cu arce, cu cadre sau cu piloți, şi permit 
folosirea de elemente prefabricate înfipte, pe 
cari se așază suprastructura. Viaductele metalice 
sunt folosite, în special, pentru susținerea căilor 
de comunicație în lungul altor căi, așezate la 
nivelul terenului. Infrastructura poate fi metalică 
sau de zidărie (de piatră sau de beton). Se exe- 
cută, de obiceiu, cu grinzi drepte. Viaductele 
mixte au infrastruclura de zidărie, iar suprastruc- 
tura, în parte de metal și în parte de beton turnat 
sau prefabricat (de ex. platelajul). 

Din punctul de vedere al destinaţiei căii, se 
deosebesc viaducte pentru cale ferată, pentru 
șosele, pentru canale navigabile, și viaducte 
mixte. Cele pentru cale ferată pot fi pentru cale 
simplă sau pentru cale dublă, și au calea așezată, 
de obiceiu, la partea superioară a suprastructurii. 
Viaductele pentru șosea se execută cel puţin cu 
două benzi de circulație, și cu calea sus. Via- 
ductele mixte susțin o cale ferată și o șosea, 
cari pot fi așezate fie alăturat, fie la niveluri di- 
ferite. În ultimul caz, pe viaduct, calea ferată e 
în palier, iar șoseaua urcă sau coboară, pentru 
a ajunge la nivelul căii respective de pe pod. 
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1. Vibrarea betonului [pnGpupoBanueGerona; 
vibration du beton; Rutteln des Betons; concrete 
vibration; betonvibrâlăs). Bet.: Operaţiunea de 
indesare a masei de beton proaspăt, prin impri- 
marea unor vibrații cu ajutorul unor aparate 
speciale — numite vibratoare, — cari scutură, fie 
un strat superficial al betonului (vibrare superfi- 
cială), fie interiorul masei de beton (vibrare in- 
terioară), fie cofrajul (vibrare exterioară), sau 
forma în care s'a turnat betonul. Prin vibrare, 
distanța dintre granulele betonului se micşorează, 
iar granulele mai mici pătrund în spaţiile inter- 
granulare (datorită micșorării forțelor de legătură 
dintre granule) şi elimină apa în exces și aerul 
înglobat în masa betonului. Astfel cresc rezistențele 
mecanice ale betonului după întărire, datorită 
micșorării factorului apă/ciment, iar porozitatea 
masei de beton scade, datorită apropierii granule- 
lor și pătrunderii granulelor mai mici în spațiile 
intergranulare ale granulelor mari. 

Vibrarea superficială se utilizează la elemeniele 
de beton cu suprafață mare și cu grosime relativ 
mică, de exemplu la pardoseli, la plăci, planşeuri, 
radiere, straturi de egalizare, îmbrăcăminte ru- 
tiere, etc. Betonul vibrat la suprafață trebue să 
fie turnat în straturi groase de cel mult 25 cm, 
dacă nu e armat sau dacă e simplu armat, și în 
straturi de cel mult 12 cm, dacă are armatură 
dublă. Se execută cu vibratoare de suprafață (de 
ex. lama vibratoare), cari pot fi menținute pe loc 
dacă vibratorul acopere intreaga suprafaţă a piesei, 
sau sunt deplasate continuu ori intermitent pe 
suprafaţa piesei, după vibrarea unei porțiuni. 

Vibrarea exterioară (pe cofraj) se utilizează la 
piese de beton de grosime mică, turnate în co- 
fraj, de exemplu la stâlpi, la grinzi, pereți de 
rezervoare sau de silozuri, tiranţi, la unele piese 
prefabricate, etc. Se execută cu vibratoare de 
cofraj sau exterioare. În timpul vibrării, vibratorul 
e fixat pe cofraj. Pentru vibrarea întregii piese 
se folosesc, de obiceiu, mai multe vibratoare, 
așezate la distanțe egale cu dublul razei de acțiune 
a aparatului, — sau se mută vibratorul din loc în loc. 

Vibrarea interioară se utilizează la piese cu volum 
mare de beton sau cu dimensiuni transversale 
mari, de exemplu la pile de poduri, la ziduri de 
sprijin masive, grinzi şi radiere groase, etc. Se 
execută cu vibratoare speciale, numite pervibra- 
toare (și anume pervibratoare flotante, sau per- 
vibratoare-ace). În timpul vibrării, pervibratorul 
flotant, care are forma unei butelii metalice, 
plutește la suprafața betonului, fiind cufundat în 
acesta pe o anumită porțiune, şi e ridicat pe 
măsură ce se ridică nivelul betonului prin turna- 
rea unei cantități noi de beton proaspăt. Vibra- 
rea cu pervibratoare-ace se execută introducând 
succesiv tija aparatului (care constitue elementul 
lui vibrant), în diferite locuri ale masei de beton, — 
și lăsând aparatul să funcționeze timpul necesar, 
la diferite niveluri în piesa de beton. Grosimea 
stratului de beton supus vibrării, sau a piesei de 
beton, poate fi de cel mult 1,25 ori lungimea 
părții active a vibratorului. 
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Vibrarea prin scuturare se utilizează la piesele 
prefabricate de beton sau de beton armat; se 
execută cu ajutorul -meselor vibrante. V. și sub 
Vibrator. 

1. Vibraţia discurilor și a paletelor de turbină 
[BuGpanua TYpŐHHHbIX MHCKOB H JNONaTOK; 
trépidation des disques et palettes des turbines; 
Turbinenradscheiben- und Schaufelschwingung; 
vibratingof discs and blades of turbines; turbina- 
lapátok és târcsâk rezgése]. Mş. term.: Mişcarea 
de vibraţie a discurilor și a paletelor de turbină, 
datorită acţiunilor periodice pe cari agenții externi 
le exercită asupra lor. 

Se deosebesc vibrații ale discurilor în cari liniile 
nodale sunt diametri ai discurilor, și vibrații în 
cari liniile nodale sunt cercuri concentrice cu discul 
(„în umbrelă”), (v. fig. 1). În timpul funcţionării 
turbinei, poziția diametrilor nodali față de disc 


|. Vibraţia discurilor de turbină. 
a) cu un diametru nodal; b) cu doi diametri nodali; c) cu un 
cerc nodal; 1) disc; 2) diametru nodal; 3) cerc nodal. 


poate fi fixă, sau se poate deplasa în același 
sens sau în sens contrar sensului de rotație al 
discului, obținându-se vibrații tip „undă mobilă”. 
În cazul special în care diametrii nodali se de- 
plasează în sens contrar sensului de rotaţie al 
discului și cu aceeași vitesă unghiulară ca și discul, 
poziţia relativă a diametrilor nodali (față de stator) 
rămâne neschimbată, obținându-se vibrații tip 
„unde staţionare în spaţiu“. Acestea sunt cele 
mai periculoase pentru discuri. — Discurile de 
turbină pot vibra, fie pe frecvența proprie statică 
(când discul e în repaus relativ), fie pe frecvenţe 
proprii dinamice (când discul e în rotaţie). 
Calculul frecvenţelor proprii statice fiind laborios 
și rezultatele diferind, în general, mult de cele 
constatate experimental (deoarece la stabilirea 
ipotezelor de calcul nu se pot lua în considerație 
toți factorii cari intervin în fenomene), ele se 
determină experimental, pe bancuri de probă 
speciale. Discurile sunt supuse, de exemplu, acțiunii 
unui electromagnet alimentat dela un generator 
cu frecvenţă variabilă. Când frecvenţa impulsiilor 
pe cari le exercită electromagnetul e egală cu 
frecvenţa proprie a discului, acesta intră în rezo- 
nanță — și amplitudinea atinge valoarea maximă. 
Aceasta se poate constata prin presărarea preala- 
bilă de nisip sau de praf de licopodiu pe discul 
așezat orizontal (pulberea se aglomerează în 
dreptul liniilor nodale și e spulberată de pe por- 
țiunile dintre aceste linii). Astfel apar pe supra- 
fața discurilor spectrele vibrațiilor, ale căror aspecte 
sunt diferite, după cum corespund frecvenţei fun- 
damentale sau armonicelor de diferite ordine 
(v. şi Chladni, figurile lui ~). Folosirea oscilografu- 


lui catodic permite determinarea cu mai multă 
precizie a frecvenţelor proprii. — Frecvența pro- 
prie dinamică e mai înaltă decât cea statică (de- 
terminată prin calcul și încercări pe bancul de 
probă), datorită efectului de rigidizare momen- 
tană, provocată în timpul rotirii discului de către 
forțele centrifuge cari solicită discul, Valoarea fre- 
cvenţei proprii dinamice se calculează din relaţia 
fa=VR+B n2, unde f,, e frecvența proprie sta- 
tică, n e turaţia rotorului, iar B e un coeficient 
a cărui valoare, determinată empiric, depinde 
de forma, dimensiunile și încărcarea discului. — 
Prinicpealel forțe periodice cari acționează asupra 
discurilor și la cari acestea pot intra în rezonanţă 
sunt: impulsiile axiale, cu frecvenţa n-z, exerci- 
tate de vâna de fluid (z fiind numărul de ajutaje 
pe treapta sau etajul respectiv); impulsiile cu 
frecvența n provocate de discontinuităţile nere- 
gulate existente în vâna de fluid (la locurile de 
îmbinare a diafragmelor) și de desechilibrul ro- 
torului; forțele axiale intermitente, produse în urma 
aspirării periodice a fluidului (abur sau gaze) din 
spaţiul din amonte de disc. — Pentru ca discurile să 
nu fie distruse prin solicitările mari cari apar la rezo- 
nanţă, e necesar ca frecvențele impulsiilor cari acţio- 
nează asupra discurilor în timpul funcționării turbinei 
să fie diferite de frecvențele proprii dinamice ale 
discurilor, Deoarece, odată cu creşterea numărului 
de diametri nodali, scade amplitudinea vibrații- 
lor, şi implicit scad solicitările, funcționarea în 
rezonanţă a discurilor e permisă la un număr de 
peste patru diametri nodali. — Modificarea fre- 
cvențelor proprii ale discurilor de turbină se poate 
obține numai în urma schimbării profilului lor. — 
Funcționarea în rezonanţă a discurilor de turbină 
provoacă, datorită amplitudinilor mari — în special 
în cazul undelor staționare în spațiu —, atingeri 
între piesele mobile și cele fixe, cum și obosirea 
rapidă a materialului, ceea ce duce la defectarea 
și, eventual, la distrugerea turbinei. 

Paletele turbinelor vibrează cu o frecvenţă 
proprie fundamentală și cu frecvențe armonice 
superioare. Dintre tipurile de vibrații posibile, 
cele mai importante sunt următoarele: vibraţiile 
tangențţiale, cari se produc în planul de rotire; 


s 


II. Vibrația tangențialš a paletelor individuale. 
a) fără punct nodal; b) cu un punct nodal; c) cu două puncte 
nodale; 1) paletă rotorică; 2) discul rotorului; 3) punct nodal. 


vibraţiile axiale, cari se produc în plane perpen- 
diculare pe planul de rotire; vibraţiile de torsiune, 
cari se produc în jurul unei axe longitudinale a 
paletei. Vibraţiile se produc atât la paletele cari 
vibrează individual, cât și la ansamblul de palete 
solidarizate în pachete. Fig. II și III reprezintă 


cele mai frecvente vibrații tangențiale ale paletelor 
individuale, respectiv ale pachetelor de palete.— 
Frecvența proprie fundamentală statică a paletelor 


HI. Vibraţia tangențială a pachetelor de palete. 
a) fără punct nodal, în concordanță de fază; b) fără punct 
nodal, în faze diferite; c) cu un punci nodal în concordanță 
de fază; d) cu un punct nodal în faze diferite; 1) paletă 
rotorică; 2) bandaj; 3) discul rotorului. 


incastrate la un capăt (v. fig. II a) se calculează 
din relația: 


(1) 


în care | (cm) e lungimea liberă a paletei; g(cm/s2) 
e accelerația gravitaţiei; E (kg/cm?) e modulul de 
elasticitate; Z (cm4) e momentul de inerție al 
secțiunii transversale a paletei; y (kg/cm) e greu- 
tatea specifică a materialului din care e confec- 
ționată paleta; $ (cm?) e aria secţiunii trans- 
versale a paletei. Câturile teoretice dintre fre- 
cvența proprie statică fundamentală și armonica întâi, 
a doua, etc., la paletele cu profil constant, sunt egale 
cu: îp=1:6,3:17,50: 39 Pentru 


0,56 |g E-I 
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for: aa: Pe: fst 
paletele cu profil variabil, aceste câturi au valori 
diferite, dela caz la caz. — Frecvența proprie 
dinamică e mai înaltă decât frecvența proprie 
statică, datorită efectului de rigidizare provocat, 
în timpul funcţionării turbinei, de forțele centri- 
fuge cari solicită paletele. Valoarea frecvenței pro- 
prii dinamice se calculează din relația dată mai jos: 
(2) fa=V ftB nè, 

în care n (rot/s) e turația rotorului, iar B e un 
coeficient a cărui valoare se determină din relația 
empirică B=0,8 d,/1—0,85, în care d,, (m) e 
diametrul mediu al treptei respective, iar ? (m) e 
înălțimea părții active a paletei. Influenţa forței 
centrifuge se exercită în deosebi asupra paletelor 
cu frecvență proprie joasă. — Prinderea paletei 
în disc nefiind perfect rigidă, frecvenţa proprie 
diferă de frecvența calculată cu relațiile de mai 
sus. La paletele scurte (până la câteva zeci de 
milimetri), frecvența proprie poate cobori până 
la jumătate din frecvenţa calculată, iar la paletele 
a căror lungime depășește 200-300 mm, această 
diferenţă tinde să devină nulă. — Frecvența proprie 
fundamentală a pachetelor de palete (solidarizate 
prin bandaje şi sârme) nu diferă mult de cea a 
paletelor individuale (v, fig. II a și III a); diferenţe 
mai importante se constată la frecvențele proprii 
de ordin superior, 
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Determinarea experimentală a frecvenţelor proprii 
se face la bancuri speciale de probă. În general, 
paletele sunt supuse acţiunii unui electromagnet, 
alimentat dela un generator cu frecvenţă variabilă. 
Când frecvența impulsiilor pe cari le exercită 
electromagnetul e egală cu frecvența proprie 
a paletei, paleta intră în rezonanţă și amplitudi- 
nea ei ia valoarea maximă, ceea ce se poate 
constata, fie observând deplasarea firelor de nisip 
sau de licopodiu presărate în prealabil pe paletă, 
fie urmărind variaţia amplitudinii cu ajutorul unui 
oscilograf catodic. — Datorită inexactităţii de 
prelucrare și de montare, frecvențele proprii ale 
paletelor sau ale pachetelor de palete ale acele- 
iaşi trepte au valori diferite; dispersiunea frecvențe- 
lor pe treaptă nu trebue să depășească 8% 
din frecvența proprie minimă, determinată pe 
treapta respectivă. — Pentru ca paletele să nu 
fie distruse prin solicitările mari produse la rezo- 
nanţă, frecvențele impulsiilor cari acţionează asupra 
paletelor in timpul funcționării turbinei trebue să 
fie diferite de frecvențele proprii ale paletelor.— 
În timpul rotirii, paletele se deplasează prin fața 
coroanei de ajutaje și primesc impulsiile vinei de 
fluid (abur sau gaze). Frecvența acestor impulsii 
e egală cu produsul n:z (z fiind numărul de 
ajutaje pe coroana considerată). Pentru ca rezo- 
nanţa să nu fie posibilă, trebue ca f;Æn : z. Datorită 
valorii relativ mari a produsului n-z, rezonanţa cu 
impulsiile provocate de vinele de fluid nu se 
poate produce, în general, decât la paletele cu 
frecvență proprie înaltă (la paletele scurte ale 
primelor etaje ale turbinelor). — Datorită discon- 
tinuităților existente în vâna de fluid la locurile 
de îmbinare a diafragmelor (provocate de mărimea 
inegală a ajutajelor), cum și datorită vibrațiilor 
provocate de desechilibrul rotorului, paletele sunt 
supuse și acțiunii unor impulsii cu frecvența n. 
Rezonanța e posibilă dacă frecvenţa proprie dina- 
mică a paletei e egală cu turația rotorului, sau 
cu un multiplu întreg al acesteia, adică pentru 
fa= k' n, unde k = 2:::3-::4---,etc. (Rezonanţa pentru 
k=1 nue posibilă, deoarece, cum rezultă din (2), 
cum B>1, totdeauna f;>n). Pericolul de dis- 
trugere a paletelor datorită rezonanței scade cu 
cât k are o valoare mai mare, deoarece paleta 
în rezonanță primește o impulsie la 4 oscilaţii 
amortisate, astfel încât, cu cât numărul oscilaţiilor 
amortisate cari se produc între două impulsii suc- 
cesive e mai mare, cu atât amplitudinea paletei în 
momentul primirii impulsiei e mai mică și efectul 
de rezonanţă e mai slab. La valori ale lui £>7, 
oscilaţiile se amortisează complet între două impulsii 
succesive — și pericolul de distrugere prin re- 
zonanță dispare. — Turaţiile la cari se produce 
rezonanța rezultă din relația 


(3) 
Ținând seamă de dispersiunea frecvenţelor 


proprii ale paletelor, cum şi de alte condițiuni 
cari pot favoriza producerea rezonanjei, normele 


446 


impun ca turația nominală să difere de turaţia 
de rezonanță, dată de (3), cu cel puţin 15% 
pentru £=2. Acest coeficient de siguranţă scade 
cu creșterea lui k, până la 4% peniru k =6.— 


Vibraţiile axiale ale paletelor de turbină (v. fig. IV) 
se produc mult mai rar decât cele tangențiale, 
fiind provocate de vibrația axială 
a discurilor de turbină, cu cari 
pot intra în rezonanţă. Frecvența 
proprie a paletelor la vibrație axială 
se determină numai experimental, 
pe bancul de probă, ca în cazul 
vibrației tangenţiale, deoarece, în 
majoritatea cazurilor, razultatele N 
obținute din calcul diferă mult ÎN 
de cele date de experiment. — — /y vibraţiaaxia- 

Vibraţiile de torsiune, cari consistă | a paletelor 
în mișcări alternative de răsucire a ge turbină. 
paletei în jurul unei axe longitudinale, 
se produc rar, în special la paletele lungi, cu 
profil variabil, dela ultimele trepte als turbinelor 
de mare putere. În general, vibraţiile de torsiune 
sunt mai frecvente la paletele dela capetele pa- 
chetelor, decât la cele din mijlocul pachetelor de 
palete. Frecvența proprie a paletelor la vibrații 
de torsiune se determină experimental pe bancul 
de probă, prin metode stroboscopice. — 


Pentru a evita pericolul de rezonanţă, trebue 
modificată frecvența proprie respectivă. Aceste 
măsuri, al căror efect e rigidizarea paletelor — 
deci mărirea frecvenței proprii — sunt: întărirea 
fixării paletelor pe rotor; întărirea nituirii bandaju- 
lui pe palete; lipirea bandajului de capetele 
paletelor; găurirea paletelor, la aceeași distanță 
față de axa rotorului; trecerea unor bucăți de 
sârmă (cu diametrul de 3-::6 mm) prin găuri şi 
lipirea sârmelor de fiecare dintre paletele prin 
cari trec (la paletele lungi se pot pune 2-::3 
rânduri de sârme, de diferiți diametri). Cu aceste 
măsuri, în general, se obține scoaterea frecvenţei 
proprii din zona periculoasă; în caz contrar, e 
necesară modificarea profilului paletelor. — În 
unele cazuri, la paletele cari, în stare nouă, nu 
prezintă pericolul de rezonanţă, cu timpul, se 
constată distrugeri datorite vibraţiilor. Acestea 
pot fi provocate de modificarea profilului pale- 
telor, cum și de slăbirea prinderii în rotor și 
bandaj, în urma coroziunii; uneori, rezonanța poate 
fi provocată de modificarea turaţiei turbinei, de- 
terminată, de exemplu, de schimbarea frecvenţei 
în rețeaua la care e legat generatorul electric 
antrenat de turbină. 

Tensiunile produse în paletele turbinelor la 
vibraţiile cari nu au caracter de rezonanţă, au 
valori neglijabile. În cazul rezonanţei, însă, da- 
torită oboselii rapide a materialului — după 
maximum 107 oscilații — se produce ruperea 
paletelor, ceea ce poate provoca, în unele cazuri, 
distrugerea turbinei. 

Problema vibrației paletelor și a distrugerii prin 
rezonanță se pune numai la turbinele cu abur și 
cu gaze. La turbinele hidraulice, apa care umple 


spaţiul dintre palete exercită un puternic efect de 
amorțtisare a vibrațiilor cari s'ar putea produce. 

1. Vibraţie [BuOpanua; vibration; Schwingung; 
vibration; rezgés]. Fiz.: Oscilaţie de frecvență 
înaltă. V. sub Oscilaţie. 

=. Vibrator [BuGparop; vibrateur; Summer; 
vibrator; zümmögő, bereg5]. Elt.: 1. Aparat elec- 
troacustic, bazat pe principiul soneriei electrice (v.), 
dar fără clopot, sunetele de semnalizare fiind pro- 
duse prin vibrația unei lame metalice şi prin lovi- 
rea ei repetată de contactele între cari vibrează. — 
2. Ondulor cu întrerupere mecanică, pentru a 
converti, la puteri, mici curentul continuu în curent 
alternativ monofazat. Vibratorul cuprinde, în prin- 
cipal, un releu cu întârziere, o lamă vibrantă 
și un transformator (v, fig. I). În poziţia de repaus, 
lama vibrantă (L) 
e situată între con- 
tactele (1) și (2), 
e carinu le atinge. 
nchizând întrerup- 
torul (l), releul 
cu întârziere (R) 
atrage lama (L), 
care închide con- 1. Schema de principiu a unui vibrator, 
tactul în (1) și B)baterie electrică; L) lamă vibraniă; 
bateria (B) alimen- I) întreruptor; R) releu cu întârziere; 
tează cu curent T) transformator. 
electric  înfășura- 
rea (1', 0) a primarului transformatorului (T); în 
același timp, releul (R) fiind scurt-circuitat, libe- 
rează cu întârziere lama (L) care, fiind inertă, 
închide contactul în (2), și bateria (B) alimen- 
tează înfășurarea (2', 0) a primarului transforma- 
torului cu un curent electric de sens contrar pri- 
marului; după scurt timp, releul (R), care nu mai 
e scurt-circuitat, atrage din nou lama (L) — și 
procesul se repetă în acelaşi fel. Datorită variații- 
lor de curent în înfășurările primare ale transfor- 
matorului (T), se obţine la bornele secundarului 
o tensiune alternativă, care poate fi adusă la 
valoarea dorită prin modificarea raportului de 
transformare al transformatorului. 

Vibratorul e folosit frecvent la alimentarea apa- 
ratelor cu tuburi electronice dela baterii de acu- 
mulatoare de tensiune 
joasă (de ex. la radiore- 
ceptoarele din autovehi- 
cule). În aceste sisteme 
se obține o tansiune al- 
ternativă, de ordinul su- 
telor de volți, la bornele 
secundarului transforma- 


torului, care e redresată 
într'un redresor cuvid sau 
cu strat de baraj — și e fil- 
trață; se obține astfel ten- 
siunea continuă necesară 


Il. Schema unui circuit osci- 
lant prin vibrator. 

L) bobina circuitului oscilant; 

C) condensatorul circuitului 

oscilant; B) baterie; V) vibra- 

tor; R) rezistenţă în derivație. 


alimentării tuburilor elec- 

tronice. — Uneori, prin vibrator se înțelege, în 
mod impropriu, ansamblul format din vibratorul 
propriu zis, din transformator, redresor și filtrul 
electric, — 3, Întreruptor electromagnetic automat, 


vibrator, cu frecvență proprie în intervalul fre- 
cvențelor audibile, folosit în locul eclatorului la 
excitarea circuitelor electrice oscilante (v. fig. ll), 
în scopul producerii unor oscilații slabe, de înaltă 
frecvență, pentru măsurări și încercări electrice. — 
4. Sin. Buzzer (v.).— 5. Sin. Oscilator (v.). 

1. Vibrator de volum: Sin. Cavitate rezo- 
nantă (v. $.). 

2, ~ sincron: Sin. Redresor oscilant (v.). 

3. Vibrator [BuGparop; vibrateur; Vibrator, 
Ruttler; vibrator; vibrátor]. 6. Bet.: Aparat care 
servește la producerea vibrațiilor necesare pentru 
vibrarea unui material. 

Se folosesc mult vibratoarele de beton pentru 
îndesarea (vibrarea) betonului. Vibraţiile sunt im- 
primate betonului, fie direct, prin aplicarea părţii 
active a vibratorului pe suprafaţa piesei de beton 
sau prin introducerea părții active în masa beto- 
nului, fie indirect, prin intermediul cofrajului, pe 
care se fixează partea activă a vibratorului. 

Un vibrator se compune din următoarele părți 
principale: partea activă sau elementul vibrant al 
aparatului, care produce oscilațiile, motorul de 
antrenare a părții active, transmisiunea energiei 
mecanice dela motor la elementul vibrant, dacă 
acesta e separat de motor — și dispozitivul de 
comandă (mâner, întreruptor, etc.). — 

Vibratoarele se împart după felul energiei folo- 
site, după modul de transmitere a oscilaţiilor dela 
vibrator la material și după posibilităţile de folosire. 

După felul energiei folosite, se deosebesc: vibra- 
toare electrice, vibratoare pneumatice, vibratoare 
cu abur, vibratoare hidraulice și vibratoare cu mo- 
toare cu ardere internă. Vibratoarele electrice pot 
fi electromecanice sau electromagnetice („mag- 
netice"); vibratoarele antrenate cu aer comprimat, 
cu abur sau cu apă, pot fi cu piston sau cu rotor. 

După posibilitățile de folosire, vibratoarele se 
împart în vibratoare fixe şi în vibratoare mobile. 

După modul de transmitere a vibraţiilor la be- 
ton, se deosebesc: vibratoare de beton de supra- 
față, vibratoare exterioare (de cofraj), vibratoare 
interioare sau pervibratoare, şi mese vibrante. 

Vibratoarele electromecanice sunt antrenate de 
un electromotor. Partea activă a acestor vibratoare 
poate avea forma de tijă (v. fig. 1), de butelie, 
(v. fig. II), de placă (v. fig. IX), etc., după modul 
de transmitere a oscilaţiilor la beton. Oscilaţiile 
sunt produse prin învârtirea unui sistem de greutăți 
neechilibrate (excentrice). Excentricele pot fi așe- 
zate direct pe arborele rotorului motorului, în care 
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caz chiar electromotorul formează partea activă 
(v. fig. Il), sau pot fi legate de electromotor printr'o 
transmisiune flexibilă (v. fig. III). 
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Ñ: pe zinc 
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I, Tije peniru vibratoare interioare. 
A) tijă cu pendul, cu ciocnire exterioară; B) tijă cu 
pendul, cu ciocnire interioară; C) îijă cu ax exceniric; 
1) pendul cu excentric; 2) manşon de izbire; 3) pendul cu 
cavitate; 4) corp de izbire; 5) ax excentric. 


Vibratoarele magnetice sunt constituite, în prin- 
cipal, din următoarele părți: un electromagnet 
fix, o piesă mobilă (armatură) de material fero- 
magnetic, şi resorturi elicoidale, cari cuplează 
electromagnetul cu piesa mobilă, lăsând acesteia 
libertatea de a vibra (v. fig. IV și V). — Pentru 
variația frecvenţei proprii de oscilație, după ne- 
voile serviciului, se folosesc mase suplementare, 
cari se adaugă masei armaturii electromagnetului. 
Piesa mobilă a vibratorului magnetic se prinde, cu 
ajutorul unor piese cu contact, de piesa care trebue 
vibrată, iar ansamblul e suspendat sau e sprijinit 
prin resorturi moi (fig. V), pentru a evita trans- 
miterea vibrațiilor la obiectele înconjurătoare. Înfă- 


II, Vibrator electric interior, cu butelie, 


1) carcasa vibralorului; 2) motor eleciric; 3) excentric; 4) amortisor; 5) conducte electrice; 6) tijă; 7) înireruplor cu 
pârghie; 8) capul vibratorului. 
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șurarea electromagnetului se racordează la rețeaua 
de curent alternativ de 50 Hz, fie direct (v. fig. VI a), 


| 


o forță de atracţiune variabilă în timp, ceea ce 
provoacă o vibrație a armaturii și a obiectului 


IlI. Vibrator electric interior, cu arbore flexibil și ax excentric. 
1) motor electric; 2) talpa vibratorului; 3) angrenaj multiplicator; 4) arbore flexibil; 5) butelie; 6) conjunctor; 7) mâner. 


fie prin intermediul unui redresor cu o cale, cu 
tub termionic sau cu seleniu (v. fig. VI b şi c). — 


IV. Vibrator magnetic. 
1) piesă mobilă; 2) miezul electromagnelului; 3) întrefier; 
4) suprafețe de prindere; 5) mase suplementare; 6) resort 
pentru conducerea curentului, 


V. Vibrator magnetic (schemă). d 
1) piesă mobilă; 2) electromagnet; 3) întășurare; 4) masă 
suplementară; 5) resorturi de cuplaj; 6) sarcină uiilă; 7) resor- 
turi de sprijin. 


Întășurarea electromagnetului fiind parcursă de 
curent alternativ, respectiv pulsatoriu, determină 


solidar cu aceasta, cu o frecvenţă de 6000 de vi- 
braţii/min la montajul direct, și de 3000 de vi- 
brații/min la montajul prin redresor (la frecvenţa 
de 50 Hz a curentului alternativ). Amplitudinea 
vibraţiilor poate fi modificată, în mare, fie prin 
modificarea maselor suplementare, fie printr'un 
reostat de reglaj (v. fig. VI); în toate cazurile, 


VI. Montajul vibratorului magnetic (schemă). 
a)” montaj direct; b) montaj prin intermediul unui redresor 
cu tub termionic; c) montaj prin intermediul unui redresor 
cu seleniu; 1) vibrator; 2) întreruptor pentru montarea vi- 
bratorului; 3) întreruptor pentru curentul de încălzire; 4) reo- 
stat; 5) siguranță, 


amplitudinea vibraţiilor se alege astfel, încât piesa 
mobilă să nu lovească electromagnetul. — Avan- 
tajele vibratoarelor magnetice sunt: uzură mică, 
deoarece nu au piese cari se freacă sau se cioc- 
nesc în timpul funcționării; paralelismul perfect al 
mișcărilor; axialitatea forțelor de antrenare; re- 
glarea ușoară a amplitudinii vibrațiilor (și în timpul 
funcționării vibratorului), 


Fig. VII reprezintă câteva scheme de utilizare 
a vibratorului magnetic, care se folosește în nu- 
meroase scopuri. — 
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bratoarele. Ele transmit betonului vibraţiile prin 
intermediul cofrajului (tiparului) pe care sunt fixate 
rigid., Fixarea vibratoarelor pe cofraj se poate 


VII, Scheme de utilizare a vibratorului magnetic. 
a) la un scoc oscilant; b) la o masă oscilantă; c) la o sită vibratoare; d) la un buncăr; 1) vibrator; 2) sarcină utilă; 
3) direcția fcrłelor masice; 4) masă suplementară; 5) resorturi de sprijin. 


Vibratoarele cu piston sunt constituite dintr'un | face, fie prin intermediul unor urechi metalice cari 
cilindru gol, în interiorul căruia se mișcă un pis- | fac corp comun cu vibratorul și cari sunt fixate 


ton (v. fig. VIII), Distribuţia aerului comprimat, a 
aburului sau a apei AE 
sub presiune se face 
cu ajutorul unei cutii 
de distribuţie, așezată 
pe cilindru, şi al unui 
sistem de mici canale 
pe piston. 

Vibratoarele cu ro- 
tor sunt asemănătoare, 
din punctul de vedere 
al construcției, cu vi- 
bratoarele electrome- 
canice, cu deosebirea 
că sunt antrenate de 
un motor cu rotor, 
care lucrează cu pre- 
siune joasă (45 at). 
Aşezarea excentrice- 
lor şi a părții active e asemănătoare cu aceea 
dela vibratoarele electromecanice. 

Vibratoarele cu motor cu ardere internă sunt 
antrenate 'de motoare cu combustibil lichid. Ex- 
centricele sunt antrenate printr'o transmisiune cu 
curea. Se construesc în acest fel, în special, vi- 
bratoarele rutiere grele, cari, de obiceiu, sunt 
cuplate cu alte mașini de lucru, formând agregate 
ca, de exemplu, finisorul (v.). — 

Vibratoarele de suprafață (vibratoarele super- 
ficiale) se folosesc la vibrarea pieselor sau a 
construcţiilor de beton cari se întind pe suprafețe 
mari: pardoseli, drumuri, planșeuri, etc. Vibratoarele 
de suprafață transmit betonului vibrații prin inter- 
mediul unei plăci de diferite dimensiuni și forme, 
fixată rigid de partea activă a vibratorului și care, 
în cursul vibrării, e aplicată pe suprafața beto- 
nului (v. fig. 1X). 

Vibratoarele exterioare (de cofraj) se folosesc 
la vibrarea elementelor de beton cu dimensiuni 
transversale mici, când nu se pot folosi pervi- 
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VIII. Vibrator cu piston. 
1) carcasa vibratorului; 2) piston; 
3) cutie de distribuţie a aburului 
sau a aerului comprimat; 4) ori- 
ficii peniru evacuarea aerului, a 
apei sau a aburului; 5) orificii de 
distribuție. 


IX. Vibrator de suprafaţă, cu placă, 

1) placă vibratoare; 2) postamentul molorului; 

manipulare, fixat pe placă; 4) carcasa părții active; 5) ax 

excentric; 6) roată pentru cureaua de transmisiune; 7) motor 

electric; 8) carcasa transmisiunii cu curea; 9) comutator cu 
trei poziţii, 


3) braţ de 


de cofraj cu ajutorul buloanelor (v. fig. X), fie 
cu ajutorul unor clește sau al unor plăci cu cari 
e echipat vibratorul (v. fig. XI), sau cu ajutorul 
unor lanțuri sau al unor cabluri metalice. Plăcile 
se prind înainte de începerea turnării betonului. 
Cleştele de fixare pe cofraj se fixează pe chingile 
cofrajului. Fixarea cu lanţ a vibratoarelor se folo- 
seşte, în special, la elementele de construcţie cu 
secţiune circulară și cu diametru mic. 
Vibratoarele interioare sau pervibratoarele se 
folosesc la vibrarea pieselor de beton cu volum 
mare sau cu dimensiuni transversale mari. Se fo- 
losesc cel mai des pervibratoarele flotante și 
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X. Vibrator exterior, electric, cu_excentric. 


1) carcasa motorului electric; 2) stator; 3) rotcr; 4) ax cu exenirice; 5) exentrice; 6) lagăre; 7) conductă electrică; 
8) urechi de fixare pe cofraj. 


XI. Vibrator exterior, electric, cu excentric şi plăci de fixare. 
1) carcasa vibratorulul; 2) stator; 3) rotor; 4) ax; 5) excentric; 6) lagăr; 7) plăci pentru fixare pe cotraj; 8) şuruburi de 
strângere, pentru fixarea pe cofraj; 9) resorturi; 10) mâner; 11) adaus la plăcile de fixare; 12) cutie de contacte. 


pervibratoarele-ace. Pervibratoarele flotante sunt 
constituite dintr'o butelie metalică în care e 
montat motorul (pneumatic sau electric) care pro- 
duce vibraţiile. Pervibratoa- 
rele-ace sunt formate dintr'o 
tijă metalică goală, închisă 
la capătul inferior, în inte- 
riorul căreia e situat elemen- 
tul sau motorul (electric sau 
pneumatic) care produce vi- 
braţiile. Motorul poate fi așe- 
zat la partea superioară 
(v.fig. XII) sau la partea inferi- 
oară a țijei. În ultimul caz, tija 
se termină cu o capsulă în care 
e situat motorul (v. fig. XIII). 

Mesele vibrante servesc 
la îndesarea elementelor pre- 
fabricate de beton sau de 
beton armat. Sunt formate 
dintr'o platformă așezată pe 
un sistem de resorturi, şi din- 
tr'un mecanism vibrant. Com- 
plexul format din mecanismul 
vibrant și platformă constitue 
partea activă a mesei. De 
obiceiu, mecanismul vibrant 
e un electromotor cu excen- 
trice montate pe axul roto- 
rului, sau un sistem de ex- 
centrice fixate pe platforma 
mesei și antrenate, cu aju- 
torul unei transmisiuni, de un 
electromotor așezat în apro- 
pierea mesei. Vibratoarele 
electromagnetice sau pneu- 
malice se folosesc rar pentru 
producerea oscilaţiilor la me- 
sele vibrante. La unele tipuri prese e are. 
de mese vibrante, vibraţiile «) cuplaj cu ghiare; 7) ax 
platformei sunt produse prin intermediar; 8)lagšr;9)ti= 
aplicarea de lovituri, fie cu 
ajutorul unui mecanism cu 
roți dinţate, fie cu ajutorul 
unui mecanism cu came, sau 
cu ajutorul unui mecanism cu bielă și manivelă. 

Toate tipurile de vibratoare, afară de mesele 
vibrante, sunt mobile — și deci pot fi mutate, 


XII. Pervibrator-ac, cu 
pendul, 

1) motor electric; 2) tijë; 

3) piesă intermediară; 


ja pendulului; 10) capul 
pendulului; 11) corp de 
izbire, 
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volum de beton turnat. Mesele vibrante sunt 
fixate totdeauna pe o fundație, iar elementele de 
construcție sunt aduse și așezate pe platforma 
acestora, pentru a fi vibrate. Vibratoarele mobile 
pot fi manipulate manual, sau numai cu mecanisme 
de ridicare. Ele pot fi folosite câte unul, sau gru- 
pate în baterii de vibratoare, în funcțiune de 
volumul betonului de prelucrat. O baterie de 
vibratoare e constituită din mai multe mecanisme 
vibrante, de obiceiu pervibratoare, montate pe 
un cadru comun și manipulate cu ajutorul me- 
canismelor de ridicare (macarale). — 

Fiecare tip de vibrator de betonare caracteristice 


| de fabricaţie specifice, cari depind de scopul în care 


a fost construit vibratorul. Dintre aceste caracte- 
ristice, cele mai importante sunt amplitudinea 
și frecvența oscilaţiilor, de cari depinde capa- 
citatea de producţie a vibratorului. Amplitudinea 
oscilaţiilor variază dela câteva zecimi de milimetru 
până la câţiva milimetri. Din punctul de vedere 
al felului oscilaţiilor cari provoacă îndesarea be- 
tonului, la vibratoarele de suprafață și la mesele 
vibrante, îndesarea e provocată de oscilațiile ver- 
ticale, iar la vibratoarele exterioare și la pervibra- 
toare, de cele orizontale. Frecvența oscilaţiilor 
variază, în general, între 1500 și 6000 de perioade 
pe minut. Pentru o îndesare eficace a betonului 
e necesar un anumit regim de vibrare al vibra- 
torului, care se stabilește experimental, în func- 
țiune de frecvența oscilaţiilor și de amplitudinea lor. 

Producţia specifică a acestor vibratoare se 
exprimă prin cantitatea de beton care poate fi 
vibrată în unitatea de timp. Ea depinde de mă- 
rimea razei de acțiune a lui, care depinde de fre- 
cvenţa oscilaţiilor. Raza de acţiune a vibratorului 
reprezintă distanța, măsurată dela punctul de apli- 
cație aforțelor de vibrare, până la care oscilațiile mai 
sunt destul de puternice pentru a realiza îndesarea 
betonului. V. și Lamă vibratoare, și Pervibrator. 

1. Vibropilă. V. Lamă vibratoare. 

2. Vicia. Bot: Gen important de plante, din 
familia leguminoaselor papilionacee, tribul vi- 
ceelor; cuprinde vreo 180 de specii de plante 
erbacee, anuale sau perene, cu portul variabil, 
scadente prin cârcei, sau mici și întinse pe pământ, 
sau suberecte. Sunt răspândite prin regiunile tem- 
perate. Ca plante de nutreţ se cultivă următoa- 
rele specii: Vicia sativa Linn., Vicia villosa Roth., 


XIII. Vibrator electric, 


în cursul vibrării, în diferite puncte ale elemen- 
tului de construcție, pentru a putea vibra întregul 


interior, cu excentric, f 
1) corpul capsulei; 2) fundul capsulei; 3) axul motorului electric; 4) excentric; 5) lagăr; 6) rotor; 7) stator; 8) capacul 
capsulei; 9) tijă; 10) manşon; 11) conducte electrice; 12) mâner; 13) întreruptor; 14) cablu electric. 


Faba vulgaris Moench, cultivată, de asemenea, 
ca plantă alimentară, 
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1. Vid [BakyymM; vide; Vakuum; vacuum; vå- 
kuum]. Fiz.: 1. Spaţiu lipsit de particule corporale. 
În Fizică și în tehnică se spune că într'un reci- 
pient e vid când a fost îndepărtat din el gazul 
pe care-l conţinea, când adică presiunea gazului 
din recipient e atât de mică, încât drumul liber 
mijlociu al moleculelor e mare față de dimensiunile 
recipientului. Îndepărtarea nu e niciodată com- 
pletă. Se poate ajunge până la presiuni de 1079 mm 
col. mercur. — 2. Spaţiu în care nu se găsesc nici 
particule corporale, nici câmpuri de forță (de ex. 
câmp electromagnetic). În acest sens, nu există 
vid în natură. 

2}, ~ barometric [roppuuenmneBa NycTroTa; 
vide baromstrique; barometrisches Vakuum; baro- 
metrical vacuum; barometrikus vákuum]: Vidul 
dintr'un tub barometric, deasupra lichidului din 
barometru. E un vid relativ, spațiul fiind saturat 
cu vaporii lichidului barometric. 

s. Vid [nycrorublă; vide; leer; empty; üres]. 
Fiz.: 1. Calitatea de a nu conține particule cor- 
porale. — 2. Calitatea de a nu conține nici par- 
ticule corporale și nici câmpuri de forță (de ex. 
câmp electromagnetic). 

4. Vidă, mulțime ~ [nycroe MHoecTBo; 
ensemble vide; leere Menge, Nullmenge; empty 
quantity; z&rushalmaz, nullhalmaz). Mat.: Mulţime 
caracterizată prin proprietatea că, dacă x ar fi 
un element al ei, ar trebui ca x să fie diferit 
de x. V. şi sub Mulţime. 

s. Vidanj [ouucrea BbirpeGHbIX AM; vidange; 
Entleerung; emptying; kiiint6s]. Tehn., Hidrot.: 
Operațiunea de extragere, prin mijloace manuale 
sau mecanice, a depozitului de nomol sedimentat 
în basinele de decantare cu două etaje (sistem 
Emscher), în hasnalele septice cari deservesc cana- 
lizările menajere, sau în căminele gurilor de 
scurgere. 

La decantoarele cu două etaje, această ope- 
rațiune se face în două faze: în prima, nomolul 
trece prin sifonare dela etajul inferior la nivelul 
etajului superior, într'un cămin special, destinat 
acestui scop; în a doua fază, nomolul e înde- 
părtat din cămin, fie manual, cu linguri speciale, 
fie mecanizat, prin vacuumare cu ajutorul cister- 
nelor automobile echipate special. 

La hasnalele cu un singur etaj, în cari se produc 
fermentații în mediu acid, operațiunea se execută 
numai prin vacuumare în cisterne, pentru a evita 
efectele nocive ale gazelor degajate în atmo- 
sferă. Toate lucrările de acest fel trebue să aibă 
căile de acces necesare pentru ca autocisterna 
de vidanj să poată ajunge cât mai aproape de 
căminul din care se extrage nomolul. 

s. Videofrecvență [Buneouacrora; video fré- 
quence; Videofrequenz; video- frequency; video- 
frekvencia]. Radio: Frecvenţă cuprinsă în inter- 
valul de frecvențe de 40.::100 MHz, folosită ca 
frecvenţă purtătoare în televiziune (v.). 

1. Videofrecvenţă, semnal de ~. V. Semnal 
video. 

s. Vidi, capsulă ~ [kopoő6ka Baga; boîte 
de V.; Vidi-Dose; V. box; V. szelence]. Fiz.: 


Cutie cilindrică, plată și etanşă, care conține aer 
la presiune joasă. Presiunea atmosferică exterioară 
tinde să comprime cutia; ea e echilibrată de forța 
dată de unarc interior care menţine capacele la 
distanță convenabilă unul de altul. Orice variație 
a presiunii atmosferice provoacă o variaţie a dis- 
tanței dintre capace. Capsula servește ca element 
sensibil pentru barometrul aneroid, pentru baro- 
graf şi altimetru. 

9. Vidmer, coloană ~ [kononna Bummepa; 
colânne V.; V. Kolonne; V.'s column; V. oszlop]. 
Chim.: Coloană de distilare fracționată adiabatică, 
folosită în laborator, compusă din următoarele 
părți: o manta exterioară, prelungită la partea 
inferioară cu un tub prin care se adaptează la 
balonul de distilare; un tub cilindric intermediar, 
terminat la partea inferioară cu un cot care reali- 
zează o închidere hidraulică; coloana propriu zisă, 
cu umplutură uniformă spirală și cu un ajutaj de 
legătură la refrigerent. 

1%. Vidră [Brimpa; loutre; Otter, Fischotter; 
oiter; vidra]. Zool.: Lustra vulgaris; mamifer din 
ordinul carnivorelor, familia mustelidelor, care 
trăiește în Europa şi în Asia. Are corpul cu lun- 
gimea de cca 50 cm, capul turtit, nasul şi ure- 
chile mici, degetele unite printr'o peliță (pentru 
înnotat). Pielea vidrei e acoperită cu păr aspru, 
lung de 3:::4 cm (cu diametrul de cel mult 140 p), 
lucios, rar, iar sub acesta are un puf des, pe 
spate, de coloare brună închisă, și pe burtă, 
cenușie. — Carnea se întrebuințează în alimen- 
taţie, iar blana de vidră se prelucrează. 

+. Vie [BAHOrpazHHK; vignoble; Weinberg; 
vineyard; szölő, szölőhegy]: 1. Teren plantat cu viță 
de vie. — 2. Însăși vița de vie (v. Viţă de vie). 

12. Vieaţă medie [cpennuă CpOK caymOei; vie 
moyenne; mittlere Lebensdauer; average life; 
közepes élettartam]. V. sub Radioactivitate. 

13. Vienez, procedeul ~ [BeECKHÄ METON; 
procédé viennois; Wiener Verfahren; Viena me- 
thod; bécsi eljárás]. Ind. alim.: Procedeu pentru 
fabricarea drojdiei presate, din malț de orz, 
secară și porumb. Mustul fermentescibil e pre- 
gătit dintr'un amestec din cele trei cereale, în 
anumite proporții şi în anumite condițiuni. Mustul 
gata pregătit e însămânțat cu drojdii superioare; 
după un anumit timp dela începerea fermentaţiei, 
se face recoltarea drojdiei. Drojdia recoltată e 
apoi spălată cu apă și trecută la filtre-prese. 

14. Vierme [uepBb; ver; Wurm; worm; féreg]. 
Zool.: Animal nearticulat, nevertebrat, cu corpul 
moale și prelung. Viermii formează o încrengătură 
foarte numeroasă și eterogenă, răspândită pe 
întreg Pământul. Viermii se împart în viermi 
plathelminţi, viermi nemathelminţi și viermi ane- 
laţi. —  Subincrengătura viermilor plathelminţi 
cuprinde viermii de formă turtită, lipsiți de tub 
digestiv, sau cu tub digestiv incomplet, având 
un singur orificiu de ingestie și digestie. (buco- 
anal), sunt hermafrodiţi (cu organe de reproducere 
femele și mascule), și au organele incrustate în- 
tr'un țesut conjunctiv (parenchim). — Subîncren- 
gătura viermilor nemathelminți cuprinde viermi 


de formă cilindrică, cu corpul nesegmeniat, cu 
o cavitate plină cu un lichid, în care se găsesc 
organele digestive complete (cu un orificiu bucal 
și unul anal) și organele reproducătoare separate 
(animale mascule și animale femele); viermii din 
această subincrengătură prezintă fenomenul de 
năpârlire. —  Subincrengătura viermilor anelați 
cuprinde viermi cu corpul divizat în inele sau 
în segmente (cu peri locomotori sau cu ventuze). 

Numeroşi viermi sunt, în stare larvară sau adultă, 
paraziții omului și ai animalelor; de exemplu: 
Taenia solium, Taenia saginata, Dibotriocephalus 
latus, Ascaris lumbricoidis, Trichinella spiralis, 
Oxyurus spiralis, etc. Combaterea acestora din 
urmă se face, dela caz la caz, prin mijloace 
mecanice, chimice sau biologice (vermifuge, etc.). 

1, Vierme de mătase [meunkoBuuiblă 4epBb; 
ver à soie; Seidenraupe; silk worm; selyemhernyó]: 
Insectă din ordinul lepidopterelor, familia bom- 
bicineelor, a cărei larvă (vierme) produce o secre- 
țiune de structură macromoleculară, pe care o 
filează sub forma de fibră continuă cu lungimea 
până la 3000 m, numită fir de mătase, depus 
în formă de gogoaşă (v. Gogoașă de mătase), 

Se deosebesc: viermi domestici, cari trăiesc 
numai în culturi organizate și cari se hrănesc cu 
frunză de dud; viermi semidomestici, cari pot 
trăi atât în culturi organizate, cât și în stare săl- 
batică — şi cari se hrănesc cu frunză de stejar; 
viermi sălbatici, ale căror gogoși de mătase sunt 
depuse pe arborii (stejar, prun, etc.) cu ale căror 
frunze se hrănesc, 

Vieața viermilor de mătase se caracterizează 
prin faze de metamorfoză complicate. După numărul 
de generații pe cari le pot da anual, diferitele varie- 
tăți de viermi de mătase pot fi: monovoltine (carac- 
terizate printr'o singură generație anual) și polivol- 
tine (caracterizate prin două sau prin mai multe 
generații anual). 

Viermele de mătase domestic, din genul Bombyx 
mori, e cunoscut în varietăți europene (Rolland, 
Brianze, Tubio, Ascoli) monovoltine, sensibile la 
boale și la condiţiunile de creștere, cari produc 
o mătase de foarte bună calitate, cu 430:::500 de 
gogoși la 1 kg, gogoșile fiind de mărime mi- 
jlocie, de coloare albă sau galbenă, de formă 
ovală, cu rugozitate mijlocie şi uşor de devidat; 
în varietăţi asiatice (Wu-Sih, Nagan-Holi, Hon-Pe, 
Hao-Hing, Chan-Tong, Masu, Ao-Zicu, Kasuri, 
Araya, Sira-Ta, Vietnam, Canton, Tuchetsu, etc.), 
monovoltine şi polivoltine, cari produc o mătase 
de calitate foarte bună, superioară mătasei euro- 
pene, cu gogoși cari conţin însă o lungime mai 
mică de fibră, de forme și colori diferite (albă, 
gălbuie, roză, verzuie); în varietăţi levantine (de 
ex. varietatea Bagdad), cari produc gogoşi cu 
conţinut fibros mai mare decât gogoșile viermilor 
de varietăți europene, din cari însă se poate 
trage o cantitate de mătase continuă mai mică 
decât cea produsă de varietățile europene și 
asiatice, 

Viermele de mătase se naște din ouă, după o incu- 
bație artificială (la cel domestic) de 2:::3 săptă- 
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mâni, la temperatura de 12.-:24%. După 5:::6 zile 
de hrănire cu frunze de dud, își ridică capul, 
restul corpului rămânând fixat pe ramuri, pe frunze 
sau etajere; în această poziție cade într'o amor- 
țeală care durează cca 24 de ore. Apoi începe 
să se agite, pielea veche crapă longitudinal, 
iar din ea iese un vierme nou, regenerat și mărit, 
cu pielea încrețită și moale. După alte cca 6 zile 
cade în a doua amorțeală; continuând astfel, 
viermele trece prin patru vârste aproximativ egale, 
separate prin câte o fază de amorțeală. Vârsta 
a cincea are o durată mai lungă (până la 21 de zile). 


Fibra de mătase e produsă la sfârșitul vârstei 
a cincia a viermelui. Cu fibra care rezultă, vier- 
mele își construește împrejurul corpului său un 
înveliș de protecţiune, numit gogoaşă de mătase, 
în care rămâne închis, transformându-se apoi în 
crisalidă. 

Incăperea în care se cresc viermii de mătase 
trebue să fie spațioasă, luminoasă, aerisită, în- 
călzită, igienică, cu umiditate convenabilă. Tem- 
peratura, favorabilă unei bune desvoltări, este 
de 20..:21*, fără variaţiuni brusce; ferestrele trebue 
să fie mari, cu orientarea spre Sud, şi să pr} 
mească lumină indirectă (prin perdele); intro- 
ducerea aerului proaspăt și eliminarea vaporilor 
de apă din respiraţia viermilor se asigură prin 
ventilație naturală și mecanică, Desvoltarea vier- 
milor se face pe paturi (de lemn, de nuiele, 
coceni, lujeri de floarea-soarelui, etc.), suprapuse 
sau suspendate, cu plasă de sfoară groasă, pe 
care se așterne hârtie perforată, saci, coșuri, 
mături, etc. Hrana viermilor o constitue frunza 
de dud, de bună calitate (de ex. a dudului alb), 
care se culege zilnic, dimineața sau seara, și 
care se svântă și se aduce la temperatura camerei. 


După a 20-a zi dela formarea crisalidei, aceasta 
trece în faza de fluture. Cu ajutorul unei secre- 
țiuni alcaline, fluturele perforează peretele go- 
goșii de mătase și iese, având corpul umed și 
aripele inerte. După uscare, fluturii devin viguroși. 
Ei trăiesc 3-::5 zile, în care timp are loc fecun- 
dația. În această perioadă ei nu se hrănesc. 

Fluturii-femele depun câte 500-700 de ouă 
(sămânță), acoperite cu un fel de cleiu cu care 
se fixează pe hârtia sau pe pânza albă pe care 
sunt depuse. Pentru un nou ciclu, sămânța se 
selecționează. 

Viermele de mătase sălbatic e producător de 
gogoși de mătase nedevidabilă, care se pre- 
lucrează prin destrămare. Acești viermi trăiesc 
liber, în stare sălbatică, depunându-și gogoșile 
pe arbori. Varietăţile mai răspândite sunt: Theo- 
phila mandarina, Fagara sagara (viermele Atlas), 
Distyplaca japonica (Kuriwata), cari trăiesc în 
Asia răsăriteană, — Theophila religiosa și Eria, 
cari trăiesc în India, — Phylosoma, etc. 

Viermele de mătase semidomestic, din genul 
Antherea, crește mai mult în Asia, sub formă de 
varietăți între cari unele cu gogoși deschise la 
capete și nedevidabile, iar altele, cu gogoși 
devidabile. 


454 


Mătasea produsă de viermii semidomestici se 
numește, ca și mătasea viermilor sălbatici, mătase 
tussah sau tussor (v. Tussah), 

Ciclul evolutiv al viermilor de mătase semi- 
domestici e acela al viermilor domestici. În general, 
viermii semidomestici sunt polivoltini; faza de 
iernare o petrec în forma de crisalidă (în gogoși). 

1. Viespe [oca; guêpe; Wespe; wasp; darázs]. 
Zool.: Insectă din ordinul himenopterelor, fa- 
milia vespidelor. Cele mai multe specii aparțin 
subordinului aculeatelor, având un ac ascuns, ca 
armă de apărare, la extremitatea abdomenului. 
Se cunosc și viespi cari nu au ac, ci un scapt, 
cu care străpung nervurile de pe fața inferioară 
a frunzelor de stejar, de măceș, etc., unde in- 
troduc ouăle, formând umiflături (gogoşi, gale). 

Cuibul viespii comune e format din mai multe 

„straturi subțiri, suprapuse, confecționate din fărâ- 
mături de lemn și salivă. Cuiburile se găsesc, 
de obiceiu, în scorburi de copaci, în podurile 
caselor, în pământ, etc. — În interior se găsesc 
câțiva faguri paraleli, orizontali, cu celule pe o 
singură față (spre deosebire de fagurii albinelor, 
cari sunt verticali, cu celulele pe ambele fete, 
îndreptate lateral și puţin ascendent); iarna, cuibul 
e părăsit. Unele viespi formează galerii în pământ, 
la capătul cărora depun ouăle pe hrană animală, 
care va folosi larvei. 

2. Viezure [Gapcyk; blaireau; Dachs; badger; 
borz]. Zool.: Mamifer curat, cu înfățișarea asemă- 
nătoare porcului, având capul alungit (cu rât), 
mai înalt la șolduri, cu mersul legănat, și care 
hibernează, consumând grăsimea acumulată sub 
piele în timpul verii. Se hrănește cu ierburi, cu 
rădăcini, râme, șoareci, șobolani, miere (fără a 
suferi din cauza înțepăturilor albinelor). Îşi sapă 
vizuina cu mai multe ieşiri. E folositor, curățind locul 
unde trăiește de viețuitoare mărunte, cari aduc pier- 
deri economiei. E vânat intens, pielea lui fiind 
întrebuințată la confecţionarea geamantanelor, iar 
părul, pentru perii și bidinele. — Sin. Bursuc. 

s. Vigie [uaGnronaTeae; vigie; Ausguck; look 
out; figyelés]. Nav. m.: Persoană din echipajul 
dela bordul unei nave, care supraveghiază şi sem- 
nalează ofițerului de cart, fie din gabie, fie din 
cruceță, orice apariție de uscat, sau mișcări de 
nave. Termenul e puțin folosit în marina noastră. 
De obiceiu, în marina militară se folosește ter- 
menul „facţionar“, iar în cea comercială, termenul 
„vardie", 

4. Vignetă [BacraBka, BuHberka; vignette; 
Vignette, Verzierung; vignette, cut; vignetta, cim- 
ke]. Arte gr.: Ilustrație de dimensiuni mici (1/5--:1/8 
din formatul unei pagini), executată din lemn, 
din metal sau din linoleum, folosită ca ornament 
tipografic, la completarea porțiunilor albe din 
pagină (la începutul sau la sfârșitul unei părți sau 
al unui capitol, între două grupuri de text, etc.), 
izolată sau așezată între linii de ornament. — Sin. 
Vinietă. 

s. Vigonie, fir de ~ [Buronb; fil de vigogne; 
Vigognewolle; vicuna yarn; vikunyafonal]. Ind. text.: 
1. Fir textil obținut din deșeurile dela filarea nor- 


mală a bumbacului, din rămășițele de fire, din sor- 
turi de bumbac cu fibre scurte, din sdrențe ale 
deșeurilor confecțiunilor din țesături și tricoturi de 
bumbac, lână și celofibră, după filarea lor în ames- 
tec cu o fibră da legătură, de obiceiu cu bumbac 
pur sau cu lână. Firele de vigonie sunt caracte- 
rizate prin numere mici (Nm 6-::12) și prin torsiune 
mică; ele sunt moi și pufoase, asemănătoare ca 
aspect exterior cu firele de lână. — Procesul tehno- 
logic din filatura de vigonie e asemănător celui 
din filatura de lână cardată. 

Firele de vigonie sunt întrebuințate, ca fire de 
umplutură sau de căptușeală, la fabricarea țesă- 
turilor şi a tricoturilor cari urmează să fie scămo- 
șite, sau ca fire de fond la fabricarea stofelor 
de mobilă, a stofelor ușoare de îmbrăcăminte, 
a vestelor țărănești tricotate, a jambierelor, fula- 
relor, ciorapilor, etc., în scopul de a obține pro- 
duse textile ieftine. — 2. Fir filat din părul mă- 
tăsos și de coloare castanie roșcată al unei specii 
de capre, numită capră vigonie. 

o. Vigreux, coloană ~ [ononna Burp>; co- 
lonne V.; V. Säule; V.'s column; V. cső]. Chim.: 
Coloană de distilare (v.) de laborator, formată 
dintr'un tub de sticlă echipat cu un sistem de 
adâncituri spre interior, care prezintă o suprafaţă 
mare de contact pentru vapori. E folosită pentru 
rectificarea în laborator a produselor distilabile 
și, în special, în industria petrolieră. 

7. Viitură [naBonnenue; entraînement de mas- 
ses de terre; Mitreiben von Erdmassen; earth masses 
driving; hordalek]. Hidrot.: Creștere bruscă și ex- 
cepțional de mare a debitului unui curs de apă, 
datorită căderii unor precipitaţii abundente (de 
ex. ploi torențiale) pe o mare parte a basinului 
de recepție, sau topirii brusce a ghețurilor și 
zăpezilor. Are, de obiceiu, durată scurtă, 

Pe cursurile de apă cu basin de recepție mare, 
viiturile se limitează la revărsarea din albie și la 
inundarea terasei inferioare a cursului de apă. 
În aceste cazuri, consecințele viiturilor nu sunt, 
de obiceiu, grave, datorită debitului solid nepe- 
riculos și datorită faptului că, în general, vitesa 
de curgere scade. Pe cursurile de apă cu regim 
de curgere torențial, cu basine de recepție mici 
şi cu pante puternice și abii înguste, viiturile 
prezintă caracter catastrofal, atât din cauza 
creșterii nivelului apelor şi, aproape fără excep- 
țiune, a viteselor de curgere, cât și din cauza 
debitului solid foarte mare,pe care-l transportă. 
La aceste cursuri de apă, cari de cele mai multe 
ori au un caracter nepermanent, termenul vil- 
tură se aplică mai mult debitului solid trans- 
portat. Rezultatul viiturilor la torenți îl constitue 
conurile de dejecție. Contra efectelor viiturilor 
de pe aceste cursuri de apă trebue luate măsuri 
de stingere a torenților și de protecţiune a con- 
strucţiilor şi a lucrărilor expuse. 

s. Vijelie [rposa, 6ypa; orage; Sturm, Ge- 
witter; storm; vihar]. V. sub Vânt. 

9. Vijelie, cârlig de ~ [rpOo30B0} HOC; crochet 
d'orage; Böenase; nose of storm; viharkampó)]. 
Meteor.: Anomalie produsă în curba de variație 


a presiunii, înregistrată de un barograf în cursul 
trecerii unei vijelii. După o scădere lentă care 
anunţă vijelia, presiunea crește brusc cu 1:::4 mm. 
După o foarte mică scădere, presiunea continuă 
să crească, dar mult mai încet. 

1. Vijelie, linie de ~. V. sub Vânt. 

=. Vilă (paua; villa; Villa; villa; villa]. Arh., Cs.: 
Casă de locuit, spațioasă și confortabilă, numai 
cu parter sau și cu un etaj, de obiceiu cu aspect 
arhitectonic particular, construită pe o suprafață 
de teren amenajată cu plantații, în cartierele cu 
regim de construcție deschis ale orașelor, sau în 
stațiunile balneo-climatice. 

s. Vilbrochen: Sin. Arbore cotit (v.). 

4. Villafranchian [Buna panckui apyc; Villa- 
franchian; Villafranchien; Villafranchien; Villafran- 
chian]. Geol.: Etaj al Pliocenului superior, repre- 
zentat prin depozite de facies continental, desvoltat 
în partea de Vest a Europei. 

s. Villamaninit [Bu laMaRuHHuT; villamaninite; 
Villamaninit; villamaninite; villamaninit). Mineral.: 
(Cu, Ni, Co, Fe) (S, Se)». Sulfoseleniură de cupru, 
nichel, cobalt și fier, naturală, cristalizată în sis- 
temul cubic, de coloare verde-neagră, cu luciu 
metalic, cu duritatea 4,5 şi gr. sp. 4,5. 

o. Viliaumit [Bunnnomur; villiaumite; Villi- 
aumit; villiaumite; villiaumit). Mineral.: NaF. Fluo- 
rură de sodiu, naturală, cristalizată în sistemul 
cubic, cu duritatea 2 şi gr..sp. 2,79. 

7. Vin [BHHO; vin; Wein; wine; bor]. Ind. alim.: 
Băutură obținută prin fermentarea mustului pro- 
venit din presarea strugurilor. 

În general, vinurile se clasifică după coloare, 
după gust (dulce sau acid), conţinutul în alcool 
şi efervescența naturală sau artificială. 

Coloarea vinurilor se datorește unui colorant 
din clasa antocianinelor — conţinut inițial în pelița 
strugurelui. Vinurile albe se obțin în mod curent 
şi din struguri colorați dacă, după ce a început 
fermentația, mustul nu rămâne în contact cu 
boabele strivite. 

După conţinutul în zahăr, se deosebesc: vin 
sec, care are numai mici cantităţi de zahăr nefer- 
mentat, sau chiar deloc, și vin dulce care, de 
obiceiu, se obține fie printr'o fermeniajie parțială, 
întreruptă prin tăiere (adică cu ajutorul bioxidului 
de sulf sau al metabisulfitului de potasiu), fie prin 
adăug'rea, după terminarea fermentaţiei, a unei 
cantități determinate de must dulce nefermentat, 
sau de must concentrat, — 

Conţinutul în alcool al vinului natural variază 
între 7 şi 16%; el depinde de cantitatea de zahăr 
conținută în boabele de struguri. Când vinul e 
şi dulce (până la 4% zahăr reductor) și are și 
grad alcoolic mare, e un vin cu fermentația între- 
ruptă prin adaus de spirt de vin sau chiar de 
spirt rafinat, de cereale sau de carlofi. Unele 
categorii de vinuri, alcoolizate artificial, de exemplu 
vinurile de Porto sau vermutul, conţin până la 19 
şi 21% alcool. Conţinutul în alcool influențează 
durata de păstrare, un vin cu alcool sub 10% 
fiind mai repede supus îmbolnăvirilor. Eferves- 
cenţa sa datorește, fie fermentaţiei în sticlă, prin 
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adăugirea unei cantități de licoare de zahăr, cum 
este efervescența șampaniei (v. Şampanie, Şam- 
panizare), fie unui adaus de bioxid de carbon 
gazos sub presiune (v. Vin spumos), 

Prin învechire, vinul obține un buchet mai 
plăcut, în urma esterificării în mici cantităţi a al- 
coolului, de către acizii organici conținuți în vin. 

Vinul se păstrează în vase de lemn de stejar 
pline, peniru a-l feri de contactul cu aerul, care-l 
oleteşte, datorită fermentaţiei acetice aerobe. Păs- 
trarea cantităților mari e mai economică în cis- 
terne de beton, ai căror pereţi interiori sunt 
căptușiți cu plăci de sticlă sau de faianță prinse 
cu un chit special, rezistent la acizii din vin. 

În țara noastră, cele mai importante regiuni 
cu podgorii sunt următoarele: 

În Transilvania și Banat: Satu-Mare, Sălaj și Bihor, 
cu plaiurile Aleșd-Seini, Valea lui Mihaiu, Diosig, 
Secuieni, Coliu, Oradia, Episcopia-Bihorului, Mar- 
ghita, Lugasul-de-Jos, Zalău- Cehul Silvaniei, Tăş- 
nad-Şimlăul- Silvaniei, etc.; Cluj, Someș, Năsăud, 
cu plaiurile Clujului, Dejului şi Bistriței, — Alba, 
Târnave, Sibiu, Hunedoara, Turda, Mureş, Arad, 
Timiș-Torontal, cu plaiurile Alba lulia, Târnave, 
Macău, Măderat, Mâsca, Miniş, Tomnatic, Teremia- 
Mică, Nerău, Sânnicolaul-Mare, Periam, Recaș, 
Lugoj, Jamul Mare, Silagiu, Nicolinţi, Ciuchici, 
Moldova-Nouă, Moldova-Veche, etc. — 

În Muntenia și Oltenia: Mehedinţi, Romanați, 
Olt, Vlașca, Ilfov, lalomiţa, etc., cu plaiurile Cri- 
vina, Poiana-Mare, Goicea-Mare, Dăbuleni, Gali- 
ciuica, Segarcea, Greaca, Drăgănești, Căscioarele, 
— Giurgiu, |lfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, 
cu plaiurile Curcani, Tăriceni, Amara, Movila- 
Miresei, Găvănești, Gherăseni, Fulga, Gherghița, 
Cocioc, Buftea, Crevedia,— Mehedinţi, Dolj, Gorj, 
Vâlcea, Olt, Argeș, Buzău, Râmnicul-Sărat, cu 
plaiurile Oprișor, Drincea, Oravița, Rogova, Turnu- 
Severin, Corcova, Butoeşti, Corneşti, Dobriţa, 
Negoești, Pleniţa, Jiu, Olteţu, Balş, Cârcea, Robă- 
neşti, Ceparti, Caracal, Drăgășani, Copăceni, Piteşti, 
Târgovişte, Valea-Că'ugărească, Coteşti. 

În Dobrogea: plaiurile Tulcea- Babadag, Constanţa, 
etc. — 

În Moldova: Putna, Bacău, Roman, Fălticeni, 
laşi, Vaslui, Fălciu, Tecuci, Galaţi, cu plaiurile 
Odobeşti, Panciu, Nicorești, |vești, Răducăneni, 
Huşi, Băseşti, Ciureşti, Vândreşti, Filești, Galaţi, 
Liești, Bârlad, Răcuceni, Valea-Seacă, Negrilești, 
Strunga, Liteni, Buciumeni, Miroslăveşti, Tomești, 
Copou, Uricheni, Cotnari, Băiceni, Cărjoaia, Rădeni, 
Hârlău, etc. — 

Cele mai importante tipuri de vin (alb şi roşu) 
cari se obțin la noi sunt următoarele: Riesling 
italian, Ardeleană, Riesling, Braghină, Gordan, 
Furmint, Riesling de Rin, Muscatel, Muscat Ottonel, 
Pinot alb, Sauvignon, Fetească, Pinot gris, Gordan, 
Grasă, Clevner, Sylvani, Rulanda, Mustoasă, 
Chasselas, Semillon, Braghină, Traminer, Berbecel, 
Grasă, Tămâioasă, Coarnă, Cărlogancă, Crâmpoșie, 
lordan verde, lordan galben, Plavac, Mustoasă. 

s. ~ medicinal [nekapcTBenHoe BHHO; vin 
médicinal; medizinischer Wein; medicinal wine; 
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gy6gybor]: Produs care se obține disolvând în 
vin (ca vehicul) una sau mai multe substanțe 
medicamentoase, Se prepară, fie din semințe, 
rădăcini, frunze, flori, etc. ale unor plante medi- 
cinale (v.)., prin infuziune sau macerare în vin 
natural, — fie din substanțe diferite, cari se in- 
troduc în vinul respectiv. — De obiceiu se între- 
buințează vinurile dulci, cum sunt: vinul de Malaga, 
de Porto, Tokay, Xeres, etc., dar se pot între- 
buința și alte vinuri de bună calitate. Se între- 
buințează, în Medicină, în tratamentul diferitelor 
boale, după principiul activ pe care-l conţine. 
Exemple de vinuri medicinale: vinul antiscorbutic, 
vinul aromatic, de aloe, de boldo, de coajă de 
chinină (simplu sau feruginos), de condurango, 
de pepsină, diuretic, emetic, febrifug, feruginos, 
iodurat și iodoferat, purgativ, etc. — Sin. Tinctură 
vinoasă. 

1. Vin spumos [neHHcToe BHHO, Hrpucroe 
BHHO; vin mousseux; Schaumwein; sparkling wine; 
habzóbor]: Vin dulce în care, după filtrare și 
clarificare se introduce, sub presiune, bioxid de 
carbon gazos, 

=. Vincennită [Buncennur; vincennite; Vin- 
pci vincennite; vincenit]. V. sub Cianhidric, 
acid ~. 

s. Vinciu [i1eGenna; treuil; Winde, Hebewalze, 
Haspel; winch; csörlő, vitla]: 1. Troliu (v.) pe 
bordul navelor, care servește la virarea lanțu- 
rilor de ancoră și la fundarisirea ancorelor, cum 
şi la virarea sau filarea parâmelor pentru ridicarea 
și îmbarcarea încărcăturilor (v.fig.). Sin. Troliu 
— 2. Numire improprie pentru cricul cu șurub 


Vinciu manual pentru ancore (cu forță de tracțiune de 2-.-5 t). 

1) axul de manevră interior; 2) axul de manevră exterior; 

3) manivelă; 4;) şi 43) roțile centrale ale unui mecanism 

planetar de antrenare; 5,) şi 54) angrenaj de demultiplicare; 

6) arbore principal; 7) tobă peniru tribord; 8) tobă peniru 
babord; 9) barbotină; 10) piesă de cuplare. 


sau cu cremalieră. În această accepțiune, se numesc 
vinciuri în special cricurile pentru sarcini mari, 

4. Vinclu: 1. Sin. Colţar (v.).—2. Sin. Cornier (v.). 

æ Vindobonian [BuHaoGoncrnă Apyc; vin- 
dobonien; Vindobonian; vindobonian; vindobo- 
niân]. Geol.: Etajul superior al Miocenului, desvoltat 
tipic în basinul Vienei. Se împarte în subetajele 
Helvetian şi Tortonian. Ca forme fosile se întâlnesc 
asociaţii de Lamelibranhiate și Gasteropode.— 
Sin. Al doilea etaj mediteranean. 


o. Vindzichter: Sin. Separator cu aer. V; Sepa- 
rator cu aer 2. 


7. Vineţeală [cuneBa; brunissure; Blattbraune, 
Brunissur; browning; kekit6]. Agr.: Boală a viței 
de vie, cu deosebire a viței americane, care 
apare de obiceiu vara și se manifestă prin apa- 
riția unor pete brune-roșietice pe faţa superioară 
a frunzelor. Petele se pot întinde, cuprinzând 
toată frunza, care se usucă și cade de timpuriu. 
E, probabil, o boală datorită turburărilor fiziologice. 


s. Vingălac, V. Culegar. 


s. Viniden. Ind. chim.: Masă plastică obținută 
din clorură de polivinil. (N. C.). V. sub Masă 
plastică polimerizată. 


:0. Vinidur. Ind. chim.: Masă plastică obținută 
din clorură de polivinil. (N. C.) V. sub Masă 
plastică polimerizată. 


„i. Vinificare [punomeJne; vinification; Wein- 
bereitung; wine making, vinification; borkészités]. 
Ind. alim.: Ansamblul de operațiuni prin cari se 
obţine vinul ca produs finit. Boabele de strugure 
se sdrobesc și apoi se presează. Mustul astfel 
obținut, se pompează sau se scurge în vase de 
fermentare, în cari zahărul conţinut e transformat 
în alcool și în bioxid de carbon, fie prin fermen- 
tație produsă spontan de drojdiile prezente tot- 
deauna în must (drojdii din specia Saccharomyces 
ellipsoideus), fie prin adăugirea de fermenţi sau 
de drojdii selecţionate. 


În cazul vinificării pentru obținerea de vin 
colorat roșu sau roz, presarea și deci separarea 
pelițelor și a seminţelor din mustul parțial sau 
complet fermentat se face după ce fermentația 
e mai mult sau mai puţin înaintată. Vinurile albe, 
galbene-verzui sau galbene rezultă prin fermen- 
tarea mustului separat de pelite și de seminţe. 


Fermentația se produce în zahărul direct fer- 
mentescibil (dextroză şi levuloză) din boabele 
de strugure, care e transformat în părți aproape 
egale de bioxid de carbon şi alcool, ca produși 
secundari formându-se glicerină, acid succinic, 
alcooli superiori, esteri, etc., în cantităţi foarte 
mici. De obiceiu, bioxidul de carbon se degajă 
şi se pierde în atmosferă; uneori, în cazul pro- 
ducerii şampaniei (v.), el e reținut în aceasta, 
iar alteori e captat și folosit la producţia de 
băuturi gazoase nealcoolice. 

Fermentarea se conduce, de obiceiu, în două 
faze: una de fermentație primară și cealaltă, de 
fermentație secundară, 

Fermentaţia primară durează 4-::10 zile, în 
care timp cea mai mare parte din zahăr e trans- 
formată în alcool, după care vinul proaspăt e 
tras de pe drojdia de pe fundul vasului de fer- 
mentare. Drojdia conţine aproape toate substan- 
tele solide antrenate în must în cursul presării, 
celulele de fermenți moarte prin creșterea con- 
centrației în alcool, şi aproape toate sărurile (bi- 
carbonat de potasiu, tartrat de potasiu și tartrat 
de calciu) din must. Sărurile precipită din cauza 
creșterii conținutului în alcool. Drojdia se valorifică 


prin uscare şi prelucrare în tartrat de potasiu sau 
de sodiu.— Fermentarea primară se face în vase 
mari de lemn sau în cisterne de beton deschise, 
oxigenul ajutând și grăbind fermentația. Tem- 
peratura optimă este între 20 şi 25%, 


Fermentația secundară continuă lent după 
primul tras de pe drojdie și durează până când 
tot zahărul a fost transformat în alcool. Ea se 
face în vase sau în cisterne închise, cari au un 
orificiu care permite ieşirea bioxidului de carbon 
şi opresc accesul aerului, pentru a nu se intro- 
duce în vin microorganisme, cari ar putea pro- 
voca fermentații străine, dăunătoare vinului.— 
În cursul fermentației secundare, temperatura 
vinului e scăzută, din cauza anotimpului înaintat; 
cum și datorită reducerii activității enzimatice. 
Temperatura scăzută favorizează clarificarea vinului. 


Pentru a fi finisat, vinul e tras a doua oară 
de pe drojdie, apoi este filtrat prin filtre spe- 
ciale perfect închise, spre a evita introducerea 
de microorganisme din aer și de substanţe străine. 
Sitele cari suportă masa filtranță, formată în 
general din asbest-fulgi sau din plăci de asbest, 
sunt de bronz argintat. 


După conținutul în substanțe străine solubile 
sau în suspensie fină, din vin, se procedează la 
o separare a acestora, fie înainte, fie după fil- 
trare. Metoda cea mai larg aplicată e „cleirea“, 
care se face prin introducerea în vin a unei 
cantități, determinată în prealabil în laborator, de 
cleiu de pește sau de gelatină alimentară, disol- 
vate în vin. Acestea coagulează și antrenează 
prin depunere substanțele în suspensie și în so- 
luţie (cleire albă). Pentru îndepărtarea sărurilor 
de cupru, de fier și de alte metale, odată cu 
soluția de gelatină se introduce și o cantitate 
determinată de ferocianură de potasiu (cleire 
albastră). 


Cleirea e urmată de o nouă filtrare. 


Înainte de tragerea vinului: în butoaie sau în 
sticle se face cupajul lui, care consistă în ames- 
tecarea vinurilor de diferite categorii, pentru 
ameliorarea calităţilor vinului finit. 


Prin cupaj se dau vinurilor cu conținut slab în 
alcool, gradul necesar unei bune păstrări, aci- 
ditatea necesară, și aromă. Transvazările, necesare 
în cursul cupajului, aerează vinul suficient pentru 
a favoriza, în cursul depozitării în vase de lemn 
sau în cisterne de beton căptuşite cu plăci de 
sticlă sau de faianţă specială, formarea substan- 
telor cari, în prezenţa acizilor, a alcoolilor supe- 
riori şi a extractului, desvoltă gustul, aroma și 
buchetul vinului. Acest proces se finisează apoi, 
în absenţa aerului, în vinul tras în sticle. 


1. Vinilacetilenă [Bunnanernen; vinylacé- 
tylène; Vinylacetylen; vinyl acetylene; vinilace- 
tilen]. Chim.: H2C = CH—C=CH. Compus chimic 
gazos cu p. f. 5%. Se prepară prin polimerizarea 
catalitică a acetilenei cu ajutorul sărurilor cuproase 
în soluție apoasă clorhidrică. Vinilacetilena e foarte 
reactivă; prin adiția acidului clorhidric, ea dă 
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clorbutadiena, Hz2C=CH—C = CHa. Clorbutadiena 
| 


se polimerizează cu ușurință și serveşte la fabricarea 
cauciucului sintetic numit neopren. 

2. Viniplast (Bununanacr; vinyplasie; Viny- 
plast; vinyplast; viniplaszt]. Ind. chim.: Policlorură 
de vinil amestecată cu plastifianți și cu stabili- 
zatori de temperatură, ultimii având rolul de a 
absorbi acidul clorhidric rezultat prin degradarea 
policlorurii de vinil în timpul șocurilor termice 
cari depășesc 100°. 

Viniplastul prezintă următoarele calități: poate 
înlocui în multe cazuri aliajele necorodabile, greu 
de procurat sau neeconomice;— se fabrică relativ 
uşor, din materii prime accesibile; prezintă stabi- 
litate chimică în aproape toate mediile corozive; 
se prelucrează mai ușor decât metalele, prin 
ştanțare, presare şi sudare; are rezistență meca- 
nică mare, până la 360 kg/cm?; se poate aplica 
ușor pe aparatură de fier, dând un strat izolator. 
Scăderile viniplastului sunt următoarele: poate fi în- 
întrebuințat numai între — 10° și 100°; are conduc- 
țibilitate termică mică, deci nu e un material potrivit 
pentru construirea aparatelor cu transfer de căl- 
dură; e sensibil la lovituri și deci reclamă un 
utilaj metalic de protecţiune (blindaje, jghiaburi, 
etc.); din viniplast nu se pot construi vane cuo 
funcţionare acceptabilă, ci numai ventile; se con- 
tractă în timpul prelucrării cu cca 2%. 

s. Vintir [cereBoii Memok, Momna; verbeux 
ailé; Fliigelreuse, Reusche; pound net; szárnyas 
varsa]. Pisc.: Unealtă în formă de capcană, folo- 
sită la pescuitul în bălți şi în râuri, la apă mică. 
Vintirul se compune din următoarele părți: un 
sac cu limbi, împletit din aţă de bumbac, cu 
ochiuri de 4--:5 cm și întins pe cinci cercuri de 
lemn cu diametri cari descresc dela gură spre 
fund, gura sacului fiind întoarsă înăuntru și având 
la mijloc o deschidere mică (pătrată), pe unde 
intră peștele, aripa (canatul), o plasă lungă de 
3-4 m, care conduce peştele spre sac; potigacele 
(cordacele), adică două nuiele 
cari se înfig în pământ, pentru a 
fixa vințirul pe fundul apei. Unel- 
tele de forma vintirului, confecțio- 
nate din nuiele impletite sau din 
sârmă, se numesc vârșe. 

4 Vinylite. Ind. chim.: Masă 
plastică obținută din clorură de 
vinil şi din acetat de vinil. (N. C.). 
V. sub Masăplastică polimerizată. 

s. Vinyon. Ind. chim.: Masă 
plastică obținută din clorură de 
vinil şi din acetat de vinil. (N. C.). 
V. sub Masă plastică polimerizată, 


Vioară. 
s. Vioară [IIKHB; poulie ă 1) carcasă de lemn; 


2) axul scripetelui; 


violon; Violineflaschenzug; vio- 3) parâmă. 


line sheave; hegedi-csigasâr]. 
Nav. m.: Muflă de lemn dublă (cu doi scripeți), 
a cărei carcasă are forma unei viori (v. fig.). 

2. Violan [ pnonaH; violan; Violan; violan; vio- 
lán]. Mineral.: Diopsid de coloare albastră-violetă. 
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1. Violantronă [pnonanrpon; violanthrone; 


Violanthron; violanthrone; violantron]. Chim.: 
Materie colorantă antra- o 

chinonică de cadă. Se il 

obține prin topirea alea-  /N/N/N 


lină a benzantronsi. Vop- | I || 


seşte fibra vegetală în sedea! O 
violet-albastru închis. E NZN/S/NZ 
întrebuințată în amestec ll | 
cu indantrenul, cu care YM 
dă coloraţii de albastru S/ 


închis. — Sin. Dibenzantronă. 


=. Violarit [puonapur; violarite; Violarit; vio- 
larite; violarit]. Mineral.: (Ni, Fe) S4. Sulfură de 
fier şi nichel, naturală. 

+ Violet [puoeroBbră; violet; violett; violet; 
ibolyaszin]. 1. Fiz.: Calitatea sensației de lumină 
produse de o radiaţie electromagnetică având 


lungimea deundă cuprinsă între cca 4400 A și 
limita spectrului vizibil spre lungimile mici de undă 
(vio'et monocromatic), sau de un amestec de 
radiaţii de astfel de lungimi de undă. — 2. Chim.: 
Materie colorantă care colorează un material în 
violet. 


«. Violet ametist [dpnoueroBbiii aMeTHCT; 
violet amethyste; Amethystvioleit; amethyst violet; 
ametisztibolyaszin]: Colorant fenazinic, E un deri- 


H CgHs H Bi 
C N C | 
. / / 
eakate A `c 4 `c d SE NMCale 
l cr 
HC € C CH | 
“e ETN NÍ “e / 
H z H 


vat tetraetilat al fenosafraninei. Se prepară prin 
oxidarea amestecului de: dietil-p-fenilendiamină, 
dietilanilină și anilină. 

Se întrebuințează la vopsirea mătasei naturale 
şi a celei artificiale. 
de Lyon [JlnoncKuii GnouneroBerii; 
violet de Lyon; Lyonviolett; Lyon-violet; lyoni 
ibolyaszin]: Colorant trifenilmetanic, E un amestec 
de derivați metilați ai parafuchsinei, în care pre- 
domină derivatul pentametilat. Se obţine prin 
metilarea parafuchsinei cu alcool metilic. Se în- 
trebuințează la fabricarea cernelii, la vopsirea 
mătasei, a bumbacului, a lânii și, în Medicină, ca 
desinfectant. — Sin. Violet de metil, Violetul lui 
Hofmann. 


e. Violetul lui Doebner [pnoneroBbirii J96- 
Hepa; violet de D.; D. Violett; D.'s violet; D. 
ibolyaszin]. Chim.: Colorant trifenilmetanic, care 


ET 
[hai catc=C Ze ] ci- 
CeH5 


se prepară prin condensarea anilinei cu feniltri- 
clormełan. E o materie colorantă puțin rezistentă 
și deci fără aplicaţii practice. 

7, ~ lui Hofmann, V. Violet de Lyon. 


ba 


s ~ lui Lauth (pnoneroBeli Jlocca; violet 
de L; L. Violett; L.'s violet; L. ibolyaszin]: 
H H Fig 
€ S C 
Hn—c/ pi aee Sc—nn, 
| 
HC Lo G CH 
se Nn’ NeZ 
H £ H 
Colorant bazic. Se prepară prin topirea difenil- 
aminei cu sulf, urmată de nitrare și reducere. Se 
întrebuințează la colorarea mătasei și a bumbacu- 
lui, 

9. Viplă. V. Wiplă. 

10. Vipuşcă [KaHT, OGIHBKA, BPINYIIIKA; passe- 
poil; Paspel; braid; lampasz]. Ind. text.: Panglică 
îngustă, cu o margine îngroșată de un grup de 
fire de urzeală, folosită pentru marcarea cusă- 
turilor, mai ales la haine militare. 

u. Viraj [Bupa, NOBOpoT; virage; Weg- 
kurve; road curve; kanyar, forduló]. Drum.: Curbă 
de şosea, cu raza de curbură mică, la care, 
pentru siguranța circulației, se face con- 
vertirea profilului transversal format din două 
versante plane, din aliniament, într'un profil cu 
pantă transversală unică. La curbele proiectate cu 
raza curentă, pentru a asigura circulația în bune 
condițiuni cu vitesa de proiectare respectivă, se 
face numai convertirea profilului transversal, iar 
la cele proiectate cu raza minimă e necesar 
să se execute și o supraînălțare, adică o mărire 
a valorii pantei transversale unice a profilului 
transversal. 

12. Viraj [Bupan; virage; Wendung; turn; for- 
dulás]. Nav. a.: Evoluție a avionului pe o traiec- 
torie curbilinie orizontală, menţinând constante 
raza de curbură, inclinarea transversală a aripei 
și vitesa de sbor. 

Virajul e corect, pentru fiecare vitesă de sbor, 
dacă inclinarea transversală a aripei avionului cores- 
punde razei de curbură 
a virajului. Relaţia din- 
tre vitesă (V), incli- 
nare (p) și raza de 
curbură (r) se stabi- 
lește ținând seamă de 
forțele cari se exer- 
cită asupra avionu- 
lui (v. fig.). Astfel, din 
condiţiunile de echi- 
libru 


Ci 


Poziția în viraj a unui avion. 


mV? 
r 


R,cosf=G şi R,sinĝ= 
rezultă r=V2(g tg 8), ó 
unde R, e portanța, G și m sunt greutatea și 
masa avionului, iar g e accelerația gravitației. 
Dacă se ține seamă că R,=p C,SV2/2 şi că în 
sborul orizontal R=? C, SVâ/2=G, se obține 

r=Vi/(g sin $), 

ştiind că Vo e vitesa de sbor orizontal rectiliniu, 


C, e coeficlentul de portanță, și p e densitatea 


aerului, 

Pentru a evita glisarea („deraparea”) în viraj 
trebue ca — la vitesă dată — să se menţină con- 
stante raza de curbură și unghiul de inclinare 
transversală a planurilor. 

În viraj, porlanța e mai mare decât în sbor 
rectiliniu, deoarece trebue să echilibreze rezul- 
tanta greutăţii avionului și forței centrifuge, astfel 
încât planurile sunt supraincărcate. Coeficientul 
de supraincărcare într'un viraj corect e 


n= R2/G=1/cos $, 

și nu depinde decât de unghiul de inclinare a aripei. 
Vitesa de sbor în viraj e 
V= Vo/Vcos B=YVo Vn, 

adică e cu atât mai mare decât vitesa de sbor 
rectiliniu, cu cât unghiul de inclinare f e mai 
mare, respectiv cu cât supraîncărcarea e mai mare. 
Tracţiunea necesară pentru efectuarea virajului 
corect, la vitesă de viraj dată, se determină din 
condițiunea de echilibru 

T=R,=p C, SV?/2 


T=Tojcos = To:n, 
dacă To e tracțiunea în sbor orizontal rectiliniu 
(exprimată în funcţiune de vitesa V9). Puterea 
necesară pentru viraj e 


P= Po/\ cos? p, 
unde Pg e puterea pentru sbor orizontal rectiliniu, 


1. Virare [Bupax:; virage; Seitenwendung, Len- 
kung, Einlenkung; turning; oldalfordulăs]. 1 Transp.: 
Întoarcerea unui vehicul în mers, spre dreapta 
sau spre stânga, până la aproximativ 90°. 

La vehiculele cu tracțiune animală și la unele 
tractoare, virarea se efectuează prin rotirea osiei 
din faţă. — La autovehiculele cu roţi (automobile, 
tractoare, etc.), virarea se efectuează prin bra- 
carea roților directoare, combinată cu diferen- 
țierea turaţiei roților motoare (folosind un me- 
canism diferenţial); unele autovehicule (de ex. 
automobilele cu tracţiune în față) au roți motoare- 
directoare, cari trebue ca la virare, concomitent 
cu bracarea, să se rotească cu turații diferite. La 
autovehiculele cu șenile (tractoare, tancuri, etc.), 
virarea se efectuează prin desincronizarea miş- 
cării șenilelor, folosind ambreiaje laterale, dife- 
rențiale duble, etc. — La avioane, virarea se efec- 
tuează prin orientarea convenabilă a ampenajului 
vertical (a „direcţiei“) și a aripioarelor, astfel încât 
avionul să se incline lateral, dar fără să pice sau 
să cabreze; virarea se numește normală, dacă 
inclinarea e de maximum 45°, respectiv strânsă, 
dacă inclinarea depășește 45” (ceea ce cores- 
punde unei raze de curbură mai mici). — La 
navele cu autopropulsie, virarea se efectuează 
numai prin orientarea cârmei, 

2. Virare [Bparmenne kaGenbnoro GapaGana; 
virage;  Auftrommeln; turn, coil; dobforgatăs). 
2. Nav. m.: Învârtirea unei tobe, pentru a înfășura 
pe ea un cablu, o funie, o parâmă, etc. 


sau 
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s. Virare [uH3menenne mBera; virage; Ton- 
wechsel, Farbwechsel; indicating turn; változás]. 
3. Chim.: Schimbarea colorii unei substanțe, dato- 
rită fie schimbării exponentului de hidrogen al 
mediului în care se găseşte acea substanță (de 
ex. virarea unui indicator), fie acțiunii unui agent 
fizic (de ex. virarea colorii iodurii mercurice, din 
ron galben, prin ridicarea temperaturii peste 
1275) 

4. Virare [BHpupoBanne (porocHuMKoB); 
virage; Tonung; turn; tonusvâltozăs). 4. Foto.: 
Schimbarea colorii unui pozitiv fotografic, din negru 
în sepia, în albastru, etc. Se efectuează, fie în 
băi de virare cari conţin reactivi adecvați — şi 
în cari se introduce pozitivul fotografic după fixare, 
fie chiar în baia de fixare, căreia i s'a adăugit 
reactivul de virare. 

5. Virare de bord [noBopor cyuna; action de 
virer de bord; Kursănderung; putting about ship, 
going about; hajs-irânyvâltozăs]. Nav. m.: În- 
toarcerea unei nave. 

e. Virga. V. sub Meteori apoşi. 

7. Virgatites. Paleont.: Gen de amonit carac- 
teristic pentru Jurasicul superior de tip boreal 
(Volgian). 

s. Virglorian (Bupriopuancrni Apyc; vir- 
glorien; Virglorian; virglorian; Virgloriân]. Geol.: 
Al doilea etaj al Triasicului alpin, caracterizat prin 
brahiopode și amonoidee între cari Piychites, 
Monophyllites, Ceratites trinodosus,. — Sin. Anisian. 

ə. Virgulă [sanaraa; virgule; Beistrich, Komma; 
comma; vessző]. Gen.: Simbol grafic cu care se 
notează pauzele dintre cuvinte și dintre propoziţii 
şi se despart părțile de propoziție de același fel. 

10. ~ decimală [mecaruunaa 3anaraa; vir- 
gule décimale; Dezimalkomma; decimal comma; 
tizedes vessző]. Mat.: Virgulă care desparte partea 
întreagă de partea fracționară a unui număr scris 
în sistemul decimal. — Sin. Virgulă zecimală, 

u. Virial [Bupnan; viriel; Virial; viriel; viril). 
Fiz.: 1. Semisuma cu semn schimbat a produ- 
selor scalare ale forţelor F; aplicate unui sistem 
de puncte materiale, prin razele vectoare 7; ale 
punctelor lor de aplicaţie, în raport cu originea unui 
sistem de referință inerţial (virialul sistemului de 
puncte materiale în raport cu originea acelui sistem 
de referință): 


1&5- 
v=- 3 Fri 
i=l 


2, Valoarea medie, pentru un timp T destul 
de lung, a virialului în sensul Virial 1: 


T 
~ 1 
v=-37f 

0 


12. Virialului, teorema ~ [Teopema Bupnana; 
théorème du viriel; der Satz vom Virial; theorem 
of viriel; viriáltétel]. Fiz.: Valoarea medie a vi- 
rialului V al unui sistem de puncte materiele 
(v. Virial 1), referitoare la un timp destul de lung T, 
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e egală cu valoarea medie, pentru același timp, 
a energiei cinetice W, a sistemului de puncte 
materiale: 

F E 


f A. 1 
= +Í Vdt= yfr de. 
0 0 


Teorema se obține transformând expresiunea 
virialului (v. sub Virial 1), cu ajutorul legii de 
mişcare a punctului material. Se obţine 


e 1a dy 
hg Pom i (i 
vei n=W -7 n mag 
i= i=1 
Media virialului pentru un timp destul de lung 
T e deci 


T: uy 
1 aul 1 da 
T f va= fr r D a . 
0 0 . 


unde ultimul termen devine oricât de mic dacă 
T e destul de mare, de unde rezultă teorema. 

Teorema virialului se utilizează în Mecanica sta- 
țistică. Dacă se calculează, de exemplu, virialul 
unui sistem de N puncte materiale cari ocupă un 
volum V și între cari nu se exercită forțe (gaz 
perfect), se obține 


CRE. = 3 3 
V= 2 i i =L = > 
PV și deci V 3 pV 5 nRT, 


unde p e presiunea, n e numărul de moli ai 
gazului, R e constanta gazului perfect și T e 
temperatura lui absolută. Conform teoremei echi- 
partiției, energia cinetică medie a gazului e 


unde 6 e modulul de repartiție (v.). Deci NƏ =nRT. 
Cum R=A&L, unde k e constanta lui Boltzmann, 
L e numărul Avogadro şi N=nl, rezultă relația 
importantă 

e=kT 
între modulul de repartiție, constanta lui Boltz- 
mann și temperatura absolută. 

1 Viridin [Buparan; viridine; Viridin; viridine; 
viridin]. Mineral.: Andaluzit de coloare verde, 
care conţine Mn2O3 și Te20;. 

2. Viridin. 1. Arte gr.: Colorant verde-gălbuiu, 
cu aspect plăcut, însă nerezistent la apă și la 
lumină, folosit la prepararea cernelurilor cu același 
nume pentru tipar înalt. (N. C.). — 2. Foto.: Placă 
fotografică ortocromatică, sensibilă în special pen- 
tru zona verdelui spectrului, folosită pentru foto- 
“barat de peizaje în cari predomină verdele. 
N. C.). 

s. Viroagă [oBpar; flaque; Tiimpel; pond; 
tócsa]. Hidrot.: 1. Şanţ săpat de apele de 
ploaie cari șiroiesc pe suprafața unui teren incli- 
nat, — 2. Partea unui torent, formată de albia 
foarte ravinată, în majoritatea timpului seacă, dela 
ieșirea din basinul torentului, până la vărsarea lui. 


Se prezintă, de obiceiu, cu malurile relativ 
adânci şi abrupte, cu secțiunea, în general, în 
formă de V, cu pantă generală foarte pronunţată, 
ca efect al regimului de curgere violentă și cu 
transport important de debit solid în perioadele 
de viitură, fără depuneri. Viroagele sunt tăiate 
adeseori în vechiul con de dejecţie al torentului. 


4. Virolă [3Beno, GapaGaH, KOINLNO; virole; 
Schubring; collar; öv, kazânâv]. Tehn.: 1. Ele- 
ment de construcție al corpurilor- tubulare me- 
talice cilindrice (de ex. căldare de abur, rezer- 
vor, conductă de diametru mare, etc.), constituit 
din una sau din mai multe tole asamblate prin 
nituire sau prin sudură longitudinală, formând un 
cilindru fără funduri. 

s. Virolă [oGpyaur; virole; Prăgering; coining 
ferule; domború karika]: 2. Piesă inelară 
de oţel călit, folosită la presele monetare, 
în care se introduce materialul de stampat 
şi în care alunecă cele două poansoane gravate 
ale matriţei. Suprafaţa interioară a virolei poate 
fi netedă sau zimţată, după natura marginii mo- 
netei stampate (v. fig. sub Matriţă de stampat). 


e Viroză [Bupycuoe saGoneBanne; virose; 
Viruskrankheit; virosis; virozis]: Boală provocată 
de un virus (v.). 


7. Virtual [BApTyaJbHblă, MHuMbIĂ; virtuel; 
virtuell; virtual; virtuális]. Fiz.: 1. Calitatea de a 
putea surveni când apar anumite circumstanțe. 
Exemple: o deplasare a unui sistem fizic e vir- 
tuală, dacă e geometric posibilă (adică dacă, la 
efectuarea ei, două sisteme fizice nu ajung să 
ocupe, de exemplu, simultan, același loc în spațiu, 
etc.); o deplasare virtuală coincide deci numai 
incidental cu deplasarea actuală a sistemului fizic 
considerat; ea poate surveni dacă se aplică siste- 
mului fizic forțe adecvate. — Lucrul mecanic al 
tuturor forțelor efectiv aplicate unui sistem de 
puncte materiale, corespunzător unor deplasări 
virtuale ale punctelor sistemului, se numește lucru 
mecanic virtual. — În acest sens, virtual se opune 
lui actual. — 2. Calitatea unei imagini de a părea 
că provine din întretăierea fizică a unor raze de 
lumină divergente, cari, de fapt, nu se întretaie, 
fiindcă nu au existență până în punctul de inter- 
secțiune aparentă. V. şi Virtuală, imagine ~. — 
În acest sens, virtual se opune lui real (de ex. 
imagine virtuală — imagine reală). 

8. ~, punct ~ [MHHMaA Touka; point virtuel; 
virtueller Punkt, Virtualpunkt; virtual point; virtuális 
pont]. Fiz.: Punctul obținut prin întretăierea pre- 
lungirilor razelor de lumină cari au traversat un 
sistem optic. Dacă aceste raze pornesc iniţial 
dintr'un punct luminos P, A e imaginea virtuală 
a lui P. 

Imaginea unui obiect se numește virtuală, dacă 
e formată din imaginile virtuale ale diferitelor 
puncte ale obiectului. 

9. Virtuală, imagine ~ [mnumoe u3oGpa- 
menHe; image virtuelle; virtuelles Bild, Virtual- 
bild; virtual image; virtuális kép]. V. sub Virtual, 
punct ~. 


1. Virtuală, temperatură ~ [BupTyanbnaa 
remnepaTypa; tempsrature virtuelle; virtuelle 
Temperatur, Virtualtemperatur; virtual temperature; 
virtuális hőfok]. V. sub Temperatura aerului. 

=. Virus [Bapyc; virus; Virus; virus; virusz]. 
Chim., Biol: Agent infecțios, caracterizat prin 
dimensiuni foarte mici și prin calitatea de a se 
reproduce numai în interiorul celulei vii. — 
Până acum, nu s'a reușit să se reproducă virusuri 
pe medii artificiale. — Forma și dimensiunile 
lor variază foarte mult. Astfel, virusul polio- 
mielitei e sferic, cu diametrul de 25 milimicroni; 
virusul mozaicului tutunului are formă de basto- 
nașe (15200 milimicroni); virusul poliedrei vier- 
melui de mătase e sferic (diametrul, 10 milimi- 
croni); virusul bacteriilor, bacteriofagul, are aspec- 
tul unui spermatozoid (250:::400 milimicroni). 
Aceste microorganisme nu au metabolism auto- 
nom, activitatea lor vitală fiind complet depen- 
dentă de activitatea vitală a celulei-gazdă, iar 
înmulțirea lor e legată de procesele de metabolism 
ale acestor celule. — . 

Virusurile sunt cristalizabile (cu structură fibri- 
lară) și ultrafiltrabile prin filtre de colodiu; ele 
prezintă fenomenul dublei refracțiuni de curgere. 
Studiul electroforetic al virusurilor indică existența 
unei sarcini electrice a lor care depinde de expo- 
nentul de hidrogen al mediului. Punctul isoelectric 
al virusului gripal e 4,8-:5; al poliedrei viermelui 
de mătase, 5,6-:6;al mozaicului tutunului, 3,5-::8.— 
Pot fi sedimentate, sub acțiunea câmpurilor cen- 
trifuge de 50 000 până la 100 000 de ori mai 
mari decât cel al gravitaţiei. Prin electroforeză 
sau prin centrifugare diferenţială, s'a reușit puri- 
ficarea lor. 

Virusurile conțin acizi nucleici şi proteine; une- 
ori conțin lipide și glucide. 

Virusurile plantelor au structura cea mai omogenă, 
fiind constituite în totalitate din nucleoproteine (de 
unde și numirea de virus-proteine). Compoziţia 
chimică elementară a virusurilor e analoagă cu cea 
a proteinelor obișnuite; fosforul e incorporat în 
molecula acizilor nucleici; sulful, în tioaminoacizi 
(în cistină, în cisteină, metionină, etc.). 

Compoziţia chimică a virusurilor omului și ale 
animalelor se apropie de cea a componentelor 
citoplasmatice normale ale celulei și diferă de 
cea a virusurilor plantelor.— Cantitatea de acid 
nucleic din diversele virusuri variază între 6% 
(virusul mozaicului tutunului) și 40% (virusul pe- 
telor circulare ale tutunului). Conţine peste 50% 
proteine bazice, de tipul protaminei și al histo- 
nei, — Sin. Inframicrob. 

3. Viscoza, procedeul ~ [BHCKO3HbIÄ Me- 
TOJ; procédé de viscose; Viskoseverfahren; vis- 
cose process; vizkozis-eljârăs]. Ind. chim.: Pro- 
cedeu de obținere a firelor artificiale de celu- 
loză, folosind o soluție de xantogenat de celu- 
loză (viscoză). Materia primă folosită e celuloza 
obținută, în general, din lemn de molid, rareori 
din lemn de fag, în special prin procedeul de 
bisulfit. 
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Celuloza în foi e întâi mercerizată, adică tra- 
tată cu soluţii de hidroxid de sodiu (NaOH) cu 
concentrația de cca 230 g/l, în care timp au loc 
două procese principale: hidroxidul de sodiu se 
combină cu celuloza, dând alcaliceluloză; soluția 
de NaOH disolvă fracțiunile de celuloză cu mo- 
lecule mici (hemiceluloze). 

După mercerizare, alcaliceluloza e stoarsă și 
apoi e supusă desfibrării, în vederea măririi ca- 
pacității de reacţie prin creșterea suprafeței. 

Urmează prematuraţia alcalicelulozei, care con- 
sistă în ținerea acesteia la cald, un anumit timp, 
pentru a obține o depolimerizare. Cu cât tem- 
peratura e mai înaltă, cu atât durata prematura- 
ției e mai mică. Prin desfibrare la cald (50..:55*) 
se poate realiza concomitent și prematuraţia. 

După prematuraţie, alcaliceluloza e supusă 
xantogenării, prin tratare cu sulfură de carbon 
(cca 35% față de celuloză). Se formează xanto- 


genatul de celuloză: 

OCgHgO4- CeHoOs 
CgH100s* CeHgO4* ONa + CSe E =$ 

SNa 


Grupările xantogenice sunt disociate electrolitic, 
astfel încât macromolecula de celuloză se trans- 
formă într'un macroanion solubil în apă și în 
soluție de hidroxid de sodiu. 

Prin disolvarea xantogenatului în soluții diluate 
de NaOH (34%), se obține o soluție vâscoasă, 
viscoza. De buna disolvare a xantogenatului de- 
pind filtrabilitatea și, în mare măsură, fiabilitatea 
viscozei. 

Tendințele moderne în prepararea viscozei se 
caracterizează prin: prelucrarea celulozei umede, 
în loc de celuloză uscată, ceea ce evită opera- 
țiunea de uscare a celulozei; tendinţa de a înlocui 
operațiunile discontinue cu operațiuni continue și, 
pe cât posibil, de a condensa maimulte opera- 
țiuni într'una singură. 

Viscoza e filtrată de 3*4 ori pentru îndepăr- 
tarea impurităților și a fibrelor nedisolvate și 
pentru eliminarea bulelor de aer, spre a evita 
întreruperile în parcursul de filare. Concomitent 
cu filarea şi cu desaerarea are loc și maturația 
viscozei, care consistă în saponificarea progresivă 
a xantogenatului, având drept rezultat micșorarea 
stabilității viscozei și creșterea capacității ei de 
coagulare. 

Pentru a obține un fir de grosime constantă 
pe toată lungimea sa, fiecare loc individual de 
filat e înzestrat cu o pompă de dozare a visco- 
zei, care are un debit constant. Viscoza e pre- 
sată de pompa de dozare printr'o filieră confec- 
ționată din metal rezistent la acţiunea soluţiilor 
acide și alcaline (aliaje de metale nobile sau 
tantal), având un număr de orificii calibrate, cu 
diametrul cuprins între 0,07 și 0,12 mm, care se- 
pară viscoza în fire fine. Prin coagularea acestor 
fire în băi acide, celuloza e regenerată și se 
obțin fire textile (celofibră). În compoziţia băii 
de coagulare intră acid sulfuric și diferiți sulfați, 
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în special Na2SOy, ZnSO4 şi, uneori, (NH4)2SO4 
şi MgSO,, săruri cari micşorează disociaţia aci- 
dului sulfuric, Sărurie produc coagularea xanto- 
genatului — iar acidul, descompunerea acestuia. 

Filarea și colectarea firelor se fac după trei 
sisteme principale: filarea pe bobine, filarea cen- 
trifugă și filarea pe mașini continue. 

Maşinile cu bobine dau un fir acid și neră- 
sucit. Mașinile centrifuge dau un fir acid, însă 
răsucit. Mașinile continue dau un fir spălat, uscat, 
răsucit, finisat, și care e livrat direct în forma în 
care poate fi întrebuințat mai departe, ceea ce 
reduce considerabil durata fabricației. 

Firele filate pe bobine sunt supuse operațiunilor 
de finisare: spălare, în unele cazuri de sulfurare 
și albire, avivare, uscare, răsucire și rebobinare. 

Firele obţinute pe mașini centrifuge suportă 
aceleași operațiuni, cu excepțiunea răsucirii, iar 
când răsucirea dată de mașina centrifugă nu e 
suficientă, se dă numai un plus de răsucire. 

Firele obținute se sortează după aspectul ex- 
terior. Ele se numesc și fibre de viscoză. 

1, Viscoză, fire ~ [gucrosnaa npaxa; fils de 
viscose; Viskosefaden; viscose thread; vizkozis- 
fonal]: Fire artificiale obținute din celuloză prin 
procedeul viscoza (v. Viscoza, procedeul ~). 

Firele de viscoză se caracterizează prin ter- 
mostabilitatea lor mare (ceea ce a condus la în- 
locuirea cordului de bumbac cu cord de viscoză) 
şi prin scăderea pronunțată a rezistenţei la rupere 
în stare umedă (firele umede au o rezistenţă 
de numai 50:::60% față de cele în stare uscată). 
Din firele de viscoză se fac în general ţesături 
numite țesături de mătase vegetală. 

2. Viscozimetru [BHCKOBHMETPp; viscosimetre; 
Viskosimeter; viscosimeter; viszkozimeter]. Fiz.: 
Instrument pentru măsurarea viscozităţii. 

În tehnică se folosesc, fie viscozimetre absolute, 
cari dau direct valoarea viscozității unui fluid prin 
măsurarea valorii unei alte mărimi și deducerea 
viscozității din relaţii cari conţin atât mărimea a 
cărei valoare a fost măsurată, cât și viscozitatea 
(cum şi, eventual, alte mărimi cunoscute), — fie 
viscozimetre relative, asemănătoare constructiv cu 
primele, cari dau va'oarea căutată a viscozității 
măsurând valoarea unei alte mărimi și cunoscând 
viscozitatea unui fluid de referinţă, — fie visco- 
zimetre convenționale, cari dau viscozitatea în 
grade convenționale, determinate cu instrumente 
tipizate și cari lucrează în condițiuni anumite. 

Principalele tipuri de viscozimetre sunt: 

Viscozimetre bazate pe legea lui Poiseuille 
(v. Poiseuille, legea lui ~). Principiul lor con- 
sistă în a provoca curgerea fluidului printr'un tub 
capilar și în a deduce viscozitatea dinamică 
din dimensiunile tubului, din volumul de fluid 
care străbate tubul în unitatea de timp și din 
presiunea sub care se produce curgerea. Con- 
form legii lui Poiseuille, volumul V de lichid 
care trece într'un timp t printr'un tub de lungime L 
și de rază R, între extremităţile căruia e aplicată 


4 
diferența de presiune P, e dat de V= ur Pt, 


AL 


Viscozimetrele bazate pe legea lui Poiseuille sunt 
construite astfel, încât se poate determina timpul 
necesar curgerii unui volum dat de fluid printr'un 
tub capilar dat. Aceste tuburi trebue să fie alese 
astfel, încât să asigure o curgere laminară a flui- 
dului. În determinările de precizie trebue să se 
țină seamă de faptul că curgerea laminară e 
perturbată la intrarea în tubul capilar, cum și de 
faptul că o parte din diferenţa de presiune din- 
tre extremitățile tubului serveşte nu la învingerea 
frecării interne datorite viscozităţii, ci la stabilirea 
vitesei de curgere, adică la atingerea unei anu- 
mite energii cinetice a masei de fluid. 
Măsurările făcute pe baza legii lui Poiseuille 
pot fi efectuate atât cu viscozimetre absolute, 
cât şi (mai ales) cu viscozimetre relative. Azi, 
fiind cunoscute viscozitățile unui mare număr de 
substanţe, sunt folosite numai viscozimetre relative. 
Tipul clasic pentru studiul lichidelor 
îl constitue viscozimetrul Ostwald. 
Pentru a determina viscozitatea cu 
acest instrument, se introduce în el 
un volum daterminat din lichidul 
cercetat, se suge acest lichid în w 
ramura din stânga, până când ni- 
velul lichidului se ridică deasupra 
trăsăturii (M) — și se lasă să curgă 
lichidul. Se determină timpul t 
în care nivelul lichidului coboară 
din dreptul lui (M) până în dreptul 
trăsăturii (M'). Se măsoară timpul to 
în care se produce coborirea din 
(M) în (M') a nivelului liber al unui 
volum egal dintr'un lichid etalon. 
Dacă mp e viscozitatea lichidului 
etalon, p e densitatea lichidului 
cercetat și pọ e densitatea lichidu- 
lui etalon, ipoteza că diferența de 
presiune sub care se produce curge- 
rea prin capilar e datorită greutății 


n’ 


Viscozimetrul 
Ostwald. 


coloanei de lichid conduce la relația = oare 
de unde se deduce valoarea viscozității m. Paiiru 
măsurările precise se utilizează un factor de 
corecție datorit ridicărilor diferite ale coloanelor 
de lichid în tuburi capilare, din cauza tensiunilor 
superficiale diferite ale celor două lichide. În 
unele tipuri de viscozimetre, analoage cu visco- 
zimetrul Ostwald, au fost aduse modificări cari 
fac neglijabile erorile datorite acestor cauze de 
erori. De asemenea, sunt folosite viscozimetre cari 
permit determinarea cu lichide volatile sau cu 
lichide opace. 

În tehnică se folosește adesea un instrument 
construit pe același principiu, viscozimetrul Vogel- 
Ossag, care se compune dintr'un rezervor cilin- 
dric de metal (A) cu nivel constant, închis la 
partea superioară cu un capac echipat cu un tub 
pentru termometru (t) și cu un orificiu filetat la 
care se montează un tub capilar cu bulă de sticlă (c). 
Dedesubtul și deasupra bulei capilare sunt gra- 
vate două repere. Rezervorul, capilara și tubul 
pentru termometru sunt cufundate într'o baie (v.) de 


lichid, de obiceiu uleiu mineral sau glicerină, a 
cărei temperatură, dată de termometrul (t'), se 
reglează cu ajutorul unor rezistențe electrice 
(R și Rı) și al unui curent de aer produs cu o 


Viscozimetrul Vogel-Ossag. 


pară de cauciuc (P). Capilara de sticlă (C) poate 
fi observată din exterior printr'o fereastră de 
sticlă (F). — Determinarea viscozităjii unui lichid 
se face prin măsurarea timpului de scurgere al 
acestuia dintre cele două repere ale capilarei. 
Umplerea capilarei se face prin aspirarea lichidu- 
lui din rezervorul (A) pe la partea superioară a 
acesteia, Viscozitatea cinemalică, exprimată în 
centistokes, e dată de formula V,=Kt, în 


care t e timpul în secunde, necesar scurgerii li- 
chidului dintre repere, iar K e o constantă a capila- 
rei, determinată, în prealabil, cu ajutorul unui 
lichid cu viscozitate cunoscută. —  Viscozimetrul 
Vogel-Ossag e un instrument foarte robust și 
ușor de manipulat; el e folosit mult în industria 
pstrolieră. X 

Din aceeași clasă de viscozimetre fac parte 
viscozimetrele cu perete poros, folosite mai ales 
pentru determinarea viscozităţii lichidelor cu vis- 
cozități foarte mici şi cari, deci, au curgeri tur- 
bulente în toate viscozimetrele cu tub capilar. 
Peretele poros are rolul unui mănunchiu de capi- 
lare legate în derivație. Aceste viscozimetre, 
cu cari nu se pot face măsurări în condițiuni com- 
parabile cu cele deduse din legea lui Poiseuille, 
sunt puțin folosite.— 

Pe fenomene asemănătoare sunt bazate mai 
multe viscozimetre convenționale: 

În viscozimetrul Engler (v. Engler, viscozime- 
tru ~) se determină raportul dintre timpul de 
scurgere a 200 cmë din lichidul cercetat și a 
200 cm? apă la 20°, printr'un orificiu cu diame- 
trul de 2,9 mm, din!r'un recipient tipizat. Acest 
raport reprezintă viscozitatea înir'o scară conven- 
țională, în grade Engler. 

În viscozimeirul Redwood, scurgerea se face 
printr'un orificiu cu diametrul de 1,6 mm, dintr'un 
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vas cilindric cu diametrul de 46,5 mm. Timpul 
de scurgere a 50 mê de lichid, din acest vas, 
se exprimă în secunde Redwood și constitue o 
reperare convențională a viscozității. 

În viscozimetrul Saybolt (v. Saybolt, viscozi- 
metru ~) se determină timpul de scurgere a 
50 cmă de lichid printr'un orificiu situat la fun- 
dul unui recipient cilindric. Diametrul acestui ori- 
ficiu depinde de rețeaua lichidului cercetat, în 
practica petrolieră fiind folosite două tipuri de 
instrumente. Viscozitatea e exprimată convențio- 
nal în secunde Saybolt, timpul necesar scurgerii 
celor 50 cmê de lichid. 


În viscozimetrul de tip Barbey (v. Barbey, ixo- 
metru ~) se determină fluiditatea unui lichid 
care se scurge printr'o deschidere inelară. 

Metode bazate pe legea lui Poiseuille pot fi 
folosite şi pentru determinarea viscozității gaze- 
lor, dar nu există instrumente tip pentru acest scop. 


Viscozimetre bazate pe legea lui Stokes 
(v. Stokes, legea lui ~). Principiul lor consistă 
în a urmări căderea unei mici stere într'un fluid 
şi a determina vitesa constantă de cădere după 
momentul în care se echilibrează greutatea rela- 


tivă G= în rite—e de a sferei în lichid (7 e raza 


sferei, p e densitatea materialului din care e 
compusă sfera, p, e densitatea lichidului vâscos 
şi g e acceleraţia gravitaţiei) și rezistența R= 6nrqv, 
v fiind vitesa sferei în lichid. În acel moment, 
2r2(p—p,)g 


9 
bilă riguros numai pentru sfere mici cari se 
mini cu vitesă mică într'un volum mare de 
uid. 


G=R şi deci p= . Metoda e aplica- 


În tehnică se folosesc viscozimetre în cari aceste 
condițiuni nu sunt îndeplinite. De aceea, instru- 
mentele cari se bazează pe legea lui Stokes 
trebue etalonate prin determinări efectuate în 
prealabil, cu lichide a căror viscozitate e cunoscută. 
Un astfel de instrument e viscozimetrul Hâppler 
(v. Hâppler, viscozimetru =), în care se determină 
timpul t în care o b'lă de diametru anumit cade 
între două repere trasate pe un tub calibrat care 
conţine lichidul cercetat. Viscozitatea dinamică e 
dată de n=C(p—p;)t, unde C e o constantă a in- 
strumentului, a cărei valoare se determină printr'o 
etalonare prealabilă. 

Un instrument asemănător, care diferă construc- 
tiv de viscozimetrul Höppler, e viscozimetrul 
Lawaczek, în care corpul care cade e un cilin- 
dru de sticlă, de aluminiu sau de oțel, cu dia- 
metrul foarte apropiat da cel al tubului care 
conține lichidul. — Un viscozimetru de tip La- 
waczek, în care atât corpul care cade, cât și 
tubul exterior, sunt de oțel, a fost folosit pentru 
studiul viscozităţii lichidelor la presiuni până la 
12000 kg/cm2, 

Viscozimetre bazate pe relaţia de definire a vis- 
cozitaţii: În viscozimetrele din această clasă se folo- 
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sește legea lui Newton, care exprimă forța de inter- 
acțiune Fond dintre două arii A cari se de- 


plasează una față de cealaltă, într'un fluid cu 
viscozitatea m, cu un gradient de vitesă relativă 


Si direcţia x, vitesa v fiind perpendiculară 


dx 
pe x. 

La un prim tip de instrumente se folosesc doi 
cilindri circulari concentrici, între cari e conținut 
fluidul a cărui viscozitate se determină. Dacă 
unul dintre cilindri, de exemplu cilindrul exterior, 
e rotit cu o vitesă unghiulară constantă, fluidul 
ia o stare de mișcare staționară și antrenează în 
mişcare cilindrul interior. În instrumentele obiş- 
nuite, cilindrul interior e atârnat de un fir în care 
se produce astfel un moment de torsiune. Când 
momentul de torsiune (a cărui valoare creşte 
cu unghiul cu care s'a rotit cilindrul interior 
în raport cu poziția sa de repaus) devine egal 
cu momentul cuplului care produce rotirea, ci- 
lindrul interior ia o nouă poziție de repaus. 
Dacă N e momentul de torsiune, « e unghiul 
cu care s'a rotit cilindrul interior, w e vitesa 
unghiulară a cilindrului exterior, m e visco- 
zitatea fluidului și K e o constantă a instrumentu- 
lui (a cărei valoare depinde de razele celor doi 
cilindri și de lungimea lor comună), la echilibru 


Na=Kmw, sau TR Dacă ap e unghiul cu 


care s'a rotit cilindrul interior într'o determinare 
de etalonare, în care a fost folosit un fluid de 
viscozitate mo și în care cilindrul exterior s'a ro- 
A F A A wox 
tit cu vitesa unghiulară wọ, se obține tă. cet 
Această relație nu mai e aplicabilă, dacă w are 
valori prea mari. 

În tehnică se folosesc astfel de instrumente 
pentru determinarea viscozității metalelor topite 
și, mai ales, a viscozității sgurilor topite. În acest 
caz se folosesc adesea, afară de instrumentele 
cu cilindru exterior roțitor, și instrumente în cari 
cilindrul exterior e fix, constituind recipientul în 
care e conținută topitura — şi se rotește cilindrul 
interior, determinându-se fie numărul de rotații pe 
cari le efectuează acest cilindru într'un anumit 
interval de timp, sub acțiunea unui cuplu dat, fie 
timpul în care se efectuează o rotație completă. 

Într'un alt tip de instrumente se folosește 
amortizarea pe care o capătă, datorită viscozității, 
mișcarea de oscilație a unui disc așezat paralel 
cu un alt disc fix, între ele fiind conţinut fluidul 
studiat. Atât instrumentele cu cilindri coaxiali, cât 
și cele cu disc oscilant pot fi folosite și pentru 
determinarea viscozităţii gazelor. 

Din această clasă de instrumente face parte 
și un viscozimetru bazat pe amortisarea vibrațiilor 
unei lame de oțel, care vibrează prin magne- 
tostricțiune. 

1. Viscozitate [BA3KOCTb; viscosité; Viskosi- 
tät, Zăhigkeit, innere Reibung; viscosity; viszko- 
zitás, nyúlosság]. Fiz.: 1. Proprietatea unui fluid de 


a prezenta tensiuni interioare tangențiale la ori- 
care element de secţiune care separă două por- 
țiuni de fluid în mișcare relativă locală de alu- 
necare una față de cealaltă. În regimul de 


curgere laminară, tensiunea tangențială t= z ' 


care e aplicată unui element de arie d$ din această 
secţiune ideală, e dată de legea lui Newton, 
numită și ipoteza lui Navier: 


èz fiind gradientul vitesei tangențiale v, presu- 


pus dirijat de-a-lungul normalei pe elementul de 
arie d$, iar 7], mărimea de material numită vis- 
cozitatea dinamică a fluidului. — 2. Termen comun 
pentru viscozitate dinamică (v.) şi pentru viscozi- 
tate cinematică (v.). 

2. ~ cinematică |tHHeMaTHUeCKaA BASKOCTb; 
viscosité cinématique; kinematische Viskosität; 
cinematic viscosity; kinematikus viszkozitás]: Ra- 
portul v:dintre viscozitatea dinamică m a unui 


fluid și dintre densitatea y a acelui fluid: va 


Unitatea de viscozitate cinematică e viscozita- 
tea cinematică a unui fluid a cărui viscozitate 
dinamică e egală cu unitatea, când densitatea 
lui e egală cu unitatea. — Unitatea CGS de 
viscozitate cinematică se numește stokes. 

Raportul dintre viscozitatea cinematică a unui 
fluid și viscozitatea cinematică a unui fluid de 
referință, ambele exprimate în aceleaşi unități, 
se numește viscozitatea cinematică relativă a 
fluidului respectiv (în raport cu fluidul de refe- 
rință). În general, ca fluid de referință se ia, în 
cazul lichidelor, apa la temperatura de 20°, iar 
în cazul gazelor, aerul în stare normală. — 

s. ~ dinamică |AunaMudeckaA Ă BA3KOCTb; 
viscosité dynamique; dynamische Viskosität; dy- 
namical viscosity; dinamikus viszkozitás]: Mărimea 
de material 7) din expresiunea legii lui Newton de 
sub Viscozitate 1. 

În cazul unei mişcări oarecari a fluidului, vis- 
cozitatea dinamică e jumătate din raportul dintre 
componenta tangenţială t; a tensiunii şi dintre 
componenta corespunzătoare a tensorului vitesei 
de deformație specifică. 

Unitatea de viscozitate dinamică e viscozitatea 
dinamică a unui fluid omogen în curgere laminară 
rectilinie, paralelă cu un plan dat, în care se 
stabilește o tensiune egală cu unitatea, când 


gradientul vitesei tangențiale dirijat după normala ; 


pe acel plan e egal cu unitatea. — Unitatea de 
viscozitate dinamică în sistemul CGS se numește 
poise. 


Mărimea de material a cărei valoare e egală cu va- 
loarea reciprocă a viscozităţii dinamice a unui fluid se 


numește fluiditatea fluidului: ;=i, 


Raportul dintre viscozitatea dinamică a unui 
fluid și viscozitatea dinamică a unui fluid de 


P Ş 


referință, ambele exprimate în aceleași unități, 
se numeşte viscozitatea dinamică relativă a flui- 
dului respectiv (în raport cu fluidul de referință). 
În general, în cazul lichidelor, se alege ca fluid 
de referință apa la temperatura de 20%, iar în 
cazul gazelor, aerul în stare normală. 

În cazul unui gaz, expresiunea viscozității dina- 
mice se poate deduce ținând seamă că forța 
cu care masa de gaz așezată deasupra unei su- 
prafețe plane © acţionează asupra gazului de 
sub această suprafață e egală cu creșterea can- 
țității de mișcare a gazului în unitatea de timp 
datorită faptului că în gaz există un gradient de 
vitese în direcția normală pe © și că mole- 
culele cari străbat suprafața ©, venind dintr'o 
regiune în care vitesa e mai mare, transportă 
prin E un exces de cantitate de mișcare față de 
cea pe care gazul de sub suprafața E o pierde 
prin moleculele cari străbat această suprafață în 
sens invers. Suma algebrică a acestor cantități 
de mișcare, în unitatea de timp şi prin unitatea 

NC À dv 


de arie, are-expresiunea . 
R 3. d 


mărul moleculelor din unitatea de volum de gaz, c,, 
e vitesamedie a moleculelor, à e drumul liber mijlo- 


unde n e nu- 


ciu și ve vitesa de ansamblu. Rezultă ⁄ = n Cm A= 


1 : 
= 3 mò d fiind densitatea gazului. Dacă se ține 


seamă de repartiția maxwelliană a viteselor în 
gaz, se obține expresiunea p=kdc,ă, k fiind ò 
constantă a cărei valoare e aproximativ 0,499. 
Introducând pentru drumul liber mijlociu valoarea 


1 
cunosculă A= ——— „unde o e diametrul mo- 
y2 zo?n 
leculelor și n e numărul de molecule din unitatea 
A: Gita, 


de volum, i Ea Aa! 
lum, se obține % V2mo2 n 

La temperatură constantă, densitatea fiind pro- 
porțională cu numărul de molecule de gaz per- 
fect din unitatea de volum și deci cu presiunea, 
viscozitatea unui gaz nu ar depinde de presiune. 
Experienţa arată că, totuși, pentru presiuni ale 
gazelor reale cari depășesc câteva zeci de at- 
mosfere, viscozitatea crește cu presiunea. — Vi- 
tesa c,, variind proporțional cu rădăcina pătrată 
a temperaturii absolute, rezultă că viscozitatea 
unui gaz creşte cu temperatura (spre deosebire 
de viscozitatea lichidelor, care scade când crește 
temperatura). Experiența arată că legea de va- 
riație a viscozităţii gazelor reale cu temperatura 
e mai complicată decât rezultă din această relaţie. 
Relaţia, semiempirică, prin care se reprezintă cel 
mai bine modul de variație cu temperatura a 
viscozității gazelor e relația lui Sutherland 


7: 


K și C fiind două constante. — 
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Nu se poate deduce teoretic o expresiune a 
viscozității lichidelor. Experienţa arată că viscozi- 
tatea scade când temperatura crește, și crește odată 
cu presiunea exterioară. Au fost propuse mai multe 
formule, empirice sau semiteoretice, pentru a 
reprezenta variația viscozității lichidelor cu łem- 
peratura. Niciuna dintre ele nu reprezintă însă 
satisfăcător variația viscozității. — 

Viscozitatea amestecurilor de lichide, infuncţiune 
de procentul unuia dintre constituenți în amestec, 
are o variație care se abate dela forma lineară 
care ar corespunde unei viscozități obținute prin 
legea amestecurilor. De asemenea, în cazul so- 
luțiilor de neelectroliți în apă, viscozitatea soluţiei 
nu variază conform cu legea amestecurilor în 
funcțiune de concentrația soluției. Scăderea visco- 
zității soluției cu creșterea temperaturii fiind mai ra- 
pidă decât scăderea viscozității apei, viscozitatea 
relativă a soluției, în raport cu apa, scade când 
temperatura crește. În cazul soluţiilor de electroliți 
în apă, în general, viscozitatea relativă a soluției 
față de apă creşte când temperatura crește. So- 
luţiile unor săruri ale metalelor alcaline prezintă 
viscozități mai mici decât cea a apei, într'un anumit 
domeniu de concentrații și de temperatură. — 

Dacă se determină viscozitatea unei soluţii 
coloidale cu ajutorul unui viscozimetru bazat pe 
legea lui Poiseuille, se observă că volumele de 
soluție cari se scurg prin tubul capilar al viscozi- 
metrului nu sunt proporționale cu presiunile cari 
produc curgerea, ci cresc mai repede decât 
presiunile. Fenomenele se produc ca și când 
viscozitatea ar depinde de gradientul de vitesă. 
Solurile liofobe și suspensiile, ca și solurile liofile 
deasupra temperaturii de 40°, nu mai prezintă 
această anomalie. — Viscozitatea suspensiilor 
stabile și cea a solurilor liofobe cresc cu con- 
centrația și nu depind de vârsta soluției sau a 
suspansiei. Coeficientul de temperatură al soluției, 
respectiv al suspensiei, e același cu cel al fazei 
lichide. În cazul unor soluri ae tipul emulsiu- 
nilor, coeficientul de temperatură e mai mare 
decât cel al fazei continue. Dependenţa viscozi- 
țății de concentrație e dată, pentru solurile liofobe 
şi pentru suspensii de particule sferice indefor- 
mabile, de formula lui Einstein: 

n=mp (1+2,5 9), 
no fiind viscozitatea fazei lichide continue, iar ș, 
volumul total al particulelor conținute în uni- 
tatea de volum de suspensie. Formula, care 
nu fine seamă de dimensiunile particulelor mediului 
dispersat, nu e verificată pentru întregul interval 
de concentraţii. 

Studiul viscozității soluţiilor coloidale e com- 
plicat și din cauza fenomenelor de aranjare struc- 
turală a soluţiilor, mai ales la concentrații mari, 
ceea ce cauzează tensiuni tangențiale și un timp 
de relaxaţie între momentul în care e aplicată 
forța care produce curgerea soluției și momentul 
în care începe curgerea. 

Viscozitatea soluțiilor de cauciuc e influenţată 
de substanţele străine cari se găsesc în cauciucul 
brut (proteine, rășini, acizi grași). Ea depinde 
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de factorii fizici și chimici cari determină modi- 
ficarea dimensiunilor elementelor structurale ale 
acestor soluţii. Astfel, cu cât masticarea pe valt 
a cauciucului înainte de disolvare e mai intensă, 
cu atât viscozitatea dinamică a soluțiilor obținute 
e mai mică. O scădere a viscozităţii se obține 
și când soluţiile sunt supuse acţiunii oxigenului 
şi luminii. O creștere aviscozițăţii se obține dacă 
soluția e supusă influenţei unui câmp electric. 
Creșterea viscozității e cu atât mai intensă, cu 
cât intensitatea câmpului e mai mare. Viscozitatea 
depinde și de natura solventului. Cu cât cauciucul 
se imbibă mai puternic cu un solvent, cu atât 
viscozitatea soluției respective e mai mare. Unele 
substanțe — și în special electroliții — micșorează 
mult viscozitatea lui. 


Viscozitatea depinde și de concentrația soluții- 
lor. Variația e lineară numai în intervalul soluții- 
lor diluate (cu o concentraţie de maximum 0,4%). 
În general, cu cât curba viscozității în funcțiune 
de concentraţie are o pantă mai mare cu atât 
proprietățile fizico-mecanice ale cauciucului sunt 
mai bune. Pe această bază s'a propus să se 
caracterizeze cauciucul prin indicele de visco- 
zitate, care reprezintă aria suprafeței cuprinse 
intre curba viscozității în funcțiune de concen- 
trație între limitele 0:::1%, între ordonatele re- 
spective și axa absciselor. Creșterea temperaturii 
se manifestă nu numai prin scăderea viscozității, 
ci şi prin degradarea moleculelor de cauciuc. 


Viscozitatea uleiurilor minerale depinde de 
compoziția lor chimică, în special de raportul dintre 
conținutul în hidrocarburi parafinice, naftenice și 
aromatice; prin prezenţa hidrocarburilor aroma- 
tice sau naftenice, în special a celor cu mai multe 
cicluri, se mărește viscozitatea uleiurilor. 


Hidrocarburile aromatice monociclice și biciclice 
au viscozități apropiate de cele ale hidrocarburilor 
naftenice cu temperaturi egale de fierbere; cele 
superioare se comportă diferit. Cele mai mari 
valori ale viscozităţii le au hidrocarburile aromatice- 
naftenice și naftenice policiclice. — Odată cu creș- 
terea lungimii catenelor laterale, fiecare grupare 
CH, mărește viscozitatea cu atât mai mult, cu 
cât greutatea moleculară a hidrocarburilor e 
mai mare. — 


Pentru asigurarea ungerii unui motor care lu- 
crează în condițiuni termice diferite, prezintă mare 
importanță variația viscozității uleiului cu tempe- 
ratura. Ea trebue să aibă o anumită valoare op- 
țimă la temperatura de funcţionare, care depinde 
de presiunea dintre suprafețe, de vitesa lor de 
deplasare relativă și de distanţa dintre ele (v. Un- 
gere). Dacă uleiul e prea vâscos la temperatura de 
pornire, el nu pătrunde între piesele în mișcare, 
îngreuind pornirea motorului, iar dacă la tempe- 
ratura de funcţionare viscozitatea scade prea mult, 
nu se poate asigura continuitatea filmului de ulei 
și deci eficacitatea ungerii. — Substanțele as- 
faltoase și gudroanele, cari sunt compuși po- 
liciclici, conținând oxigen și sulf, prezintă mari 
variaţii ale viscozității cu temperatura. De aceea, 


ele sunt îndepărtate în timpul proceselor de ra- 
finare a uleiurilor distilate. În același fel se com- 
portă şi hidrocarburile aromatice și cele naftenice. 
Hidrocarburile parafinice au o variație mică a 
viscozității cu temperatura. De aceea, din acest 
punct de vedere, uleiurile obținute din țițeiuri 
parafinoase sunt cele mai bune. 

Variația cu temperatura a viscozității unui uleiu 
se exprimă adeseori prin relaţii empirice. Se 
utilizează, de exemplu, raportul viscozității unui 
uleiu exprimat în grade Engler sau în centistokes, 
la două temperaturi diferite, de obiceiu la 50% 
și la 100°: 

Y5po °E/50° 
a Ji T 


Uneori se foloseşte coeficientul de viscozitate, 
definit prin formula: 


Yoe — Y100° 


V500 

O relație cu caracter empiric, folosită des, e 
indicele de viscozitate Dean-Davis (v. Dean-Davis, 
indice de viscozitate ~). Nu se cunoaște o re- 
lație generală între viscozitatea uleiurilor şi tem- 
peratură, pentru intervale de temperatură mai 
mari. Dintre ecuaţiile empirice se poate folosi 
ecuația: a 


v+a=A e <T, 


în care A, a, b și c sunt constante, v e viscozi- 
tatea cinematică, în stokes, iar T e temperatura 
absolută, în °K. 

Această ecuație se pune adesea sub forma: 

log log (100vy+0,8)=b—c log T. 

În această formulă, A=1, a=0,8, iar b,c sunt 
constante cari caracterizează uleiul dat. Reprezen- 
tând această relaţie într'o diagramă care are în or- 
donate valorile log log (100 y+0,8) şi în abscise 
log T, variaţia viscozității uleiurilor minerale se 
reprezintă printr'o dreaptă. Rezultă că, dacă se 
cunoaște viscozitatea unui uleiu la două tempe- 
raturi, se pot calcula viscozităţile uleiului la oricare 
altă temperatură. Între viscozitatea calculată în 
acest fel şi cea măsurată există o diferență mai 
mare numai la temperaturi joase. 


Într'un alt sistem de caracterizare a uleiurilor în 
privința viscozității se utilizează viscozitatea cine- 
matică și densitatea uleiului. Cu aceste valori se 
stabileşte constanta viscozitate - densitate (CV D), 
după formula: 


10 ọ—1,723—0,7 log vs 


VD= 
So 8,202—0,578 log v 50 
respectiv 
CVD= 10 ọ - 0,2193 — 0,34 log v 100 i 


7,711 —0,023 log Y100 

unde p e densitatea la 20°C/4°C; log vso şi 
log vı sunt logaritmii decimali ai viscozitšții 
cinematice, în cSt, la 50°C, respectiv la 100°C, 


Pentru diferitele uleiuri, constanta viscozitate- 
densitate variază între limitele 0,75 și 0,90. Cu 
cât valoarea acestei constante e mai mare, cu 
atât uleiul e de calitate mai slabă (cu atât e 
mai abruptă curba viscozităţii în urma creșterii 
temperaturii). 

Viscozitatea uleiurilor crește cu presiunea. În 
cazul unor presiuni mici, cari nu depășesc 
200 kg/cm?, aceste variații sunt mici. La presiuni 
de peste 300 kg/cm?, viscozitatea produselor 
petroliere crește simțitor cu presiunea. 

Relaţia dintre viscozitate și presiune poate 
fi exprimată prin formula empirică 


b 
np=ne”, 
în care ve viscozitatea dinamică la presiunea 
atmosferică, 1, e viscozitatea dinamică la pre- 


siunea p, iar be o constantă. 

Uleiul mineral are, la presiunea de 1 000 kg/cm? 
și la temperatura de 25°, o viscozitate de 23 de ori 
mai mare decât la presiunea atmosferică, iar la 
100°, una numai de 4,3 ori mai mare. La presiuni 
foarte înalte (5-::10000 kg/cm?), viscozitatea 
uleiului crește atât, încât uleiul pierde caracterul 
de lichid și devine o masă plastică, împiedecând 
ungerea. Creșterea viscozității cu presiunea de- 
pinde de structura moleculelor lichidului, fiind 
mai accentuată la uleiurile cari conțin compuși 
chimici cu structură mai complexă.— La tempe- 
raturi joase, uleiurile minerale au adeseori o 
viscozitate care depășește viscozitatea calculată. 
Această abatere se datorește formării în sistem 
a unei structuri cristaline sau coloidale, care 
cuprinde parţial sau integral volumul lichidului. 
Formarea acestor structuri în ţițeiu 'și în deriva- 
tele sale e posibilă în cazul separării cristalelor 
de parafină şi in cazul prezenţei unei mari can- 
tități de asfaltene și carbene. Fluiditatea întregii 
substanţe scade, fiindcă faza lichidă se găsește în 
spațiul dintre formațiunile cristaline — și, în cazul 
formării unei structuri omogene, întregul sistem 
își pierde mobilitatea. Fenomenul se observă 
la produsele petroliere parafinoase. Fluiditatea 
produsului poate fi restabilită ori schimbată prin 
amestecarea mecanică a produsului, care pro- 
voacă distrugerea rețelei de cristale de parafină 
şi liberarea fazei lichide care a fost închisă 
printre cristale. 

1. Viscozitate convenţională [ycnoBnaa BAB- 
KOCTb; viscosité conventionnelle; vereinbarte Vis- 
kosităt; conventional viscosity; konvencionális 
viszkozitás]. Fiz., Ind. petr.: Mărime care depinde 
printr'o funcţiune univocă de viscozitatea unui 
fluid, și care se determină cu un viscozimetru 
convențional. V. sub Viscozimetru. 

2. Viscozitate dielectrică [pasnerrpuuecnaa 
BA3KOCTb; viscosité didlectrique; dielektrische 
Nachwirkung; dielectric viscosity;  dielektrikus 
utânhatăs]: Fenomen în care variaţia în timp a 
polarizației unui dielectric rămâne în urma varia- 
țiilor în timp ale câmpului electric care le pro- 
duce, cu o întârziere care depinde de vitesa 
acestei variaţii, 
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s. Viscozitate magnetică [MarHHTHAA BA3- 
KOCTb; viscosité magnétique; magnetische Nach- 
wirkung; magnetic viscosity; mágneses ułánhatás]: 
Fenomen în care variația în timp a polarizației 
magnetice a unei substanțe rămâne în urma 
variațiilor câmpului magnetic care le produce, cu 
o întârziere care depinde de vitesa acestei 
variaţii, 

4. Viscozitate, indice de ~. V. Dean-Davis, 
indice de viscozitate ~. Ă 

B ~, Pol de ~ [n0JI0C BA3KOCTH; pôle de 
viscosité; Viskositătpol; viscosity pole; viszkozi- 
táspólus]: Punctul în jurul căruia se întretaie 
dreptele cari reprezintă viscozitatea mai multor 
uleiuri de aceeași provenienţă, trasate într'o 
diagramă în care temperaturile, în grade Fahren- 
heit, sunt purtate în abscise, iar secundele Saybolt, 
în ordonate. Determinând pentru fiecare uleiu 
două viscozități la temperaturi diferite și trasând 
dreapta care trece prin punctele cari le repre- 
zintă, se observă că, pentru uleiurile de aceeași 
provenienţă, toate dreptele se întretaie în jurul 
unui anumit punct, care se numeşte polul de 
viscozitate. Ordonata polului de viscozitate se 
numește „înălțimea“ lui. 

s. Viscum. Bot.: Gen de plante parazite, din 
familia lorantaceelor, tribul visceelor, care cu- 
prinde vreo treizeci de specii de arbuști, cari 
cresc pe ramurile unor arbori din regiunile calde 
și temperate. La noi cresc vâscul alb și vâscul 
galben, pe diferiți arbori şi pe pomi fructiferi. 

7, Visilă. Pisc: Cârlig de undiță mare—până 
la 10 cm lungime— cu care se prinde somnul 
primăvara, din ape mari. Cârligul e legat cu o 
sfoară groasă și aceasta e prinsă de un băț scurt, 
care se înfige în malul apei în care se pescuește. 
Ca nadă se întrebuințează pește viu: caracudă sau 
babușcă. (Termen regional).— Sin. Apcă, Hapcă. 

s. Vișin [BALIHA, BAmneBoe pepeBo; griot- 
tier;  Sauerkirschenbaum,  Weichselbaum; sour 
cherry-tree; meggyfa]. Bot.: Prunus cerasus L. 
(Sin. Cerasus vulgaris Mill.). Arbore cu înălțimea 
până la 8 m, din familia rozaceelor, cultivat în 
numeroase varietăți, pentru fructele lui. Lemnul 
e asemănător celui de cireș. 

9 ~ turcesc [Aymincraa (MaraneGcraA) 
BAUIHA; bois de Sainte-Lucie; Weichselkirschen- 
baum; bird cherry-tree, choke-cherry-tree, 
perfumed cherry-tree; török meggyfa]: Prunus 
Mahaleb L. (Sin. Cerasus Mahaleb (L.) Mill.). 
Arboraş din familia rozaceelor, sporadic în regiu- 
nile sudice ale țării (Banat, Oltenia, Dobrogea). 
Are un lemn fin, omogen, cu miros plăcut și 
persistent de cumarină, întrebuințat la fabricarea 
de cutii, de pipe și obiecte de strungărie. 

10. Vistană. Ind. chim.: Masă plastică, consti- 
tuită din isobutilen polimerizat: 


CHa 
| -c£ CH= | 
CHg X 


Se obține prin polimerizarea isobutilenului în 
prezența anumitor catalizatori ca; tetraclorura de 


30* 
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titan, fluorura de bor sau clorura de aluminiu. 
Ca atare, nu poate fi vulcanizată, însă, amestecată 
cu cauciuc într'o anumită proporție, dă un pro- 
dus vulcanizabil și care se întrebuințează la 
fabricarea unor articole tehnice. (N. C.). 

1. Vistra [Bacrpa (HCKyYCCTBEHHbIÄ IWMËJIK); 
vistra; Vistra; vistra; visztra]. Ind, text.: Mătase 
artificială de tipul viscozei, utilizată ca înlocuitor 
de bumbac sau de lână. V. Celofibră, Celolână 
și Celosetă. 

2. Viţă devie[Bunorpan,; cepde vigne; Wein- 
stock; grape vine; szolâtke]. Bot.: Vitis vinifera Linn.; 
specie de arbust acăłštor din familia ampelidee- 
lor, genul Vitis. Vița de vie creşte atât spontan, 
cât și cultivată, în toate continentele, în regiu- 
nile cu climă caldă, temperată și uscată, pe tere- 
nuri ușor permeabile și bine expuse. Prin cultură, 
au fost create numeroase varietăţi și subvarietăți.— 
Are rădăcină advenlivă și fasciculantă, cu nume- 
roase radicele; la vița europeană, rădăcina e mai 
subțire și mai flexibilă decât la cea americană, 
şi e ușor atacată de filoxeră, care formează 
nodozităţi și tuberozităţi. Prin cultură, se formează 
o tulpină scurtă, numită butuc de viţă, scaun sau 
buturugă. Ramurile viței de vie, coardele, sunt 
conilate, cilindrice sau puțin turtite, lungi de 
câțiva metri. Sunt roditoare numai coardele tinere, 
de un an, crescute pe cele de doi ani. Coardele 
au noduri, pe cari se formează frunzele și mugurii; 
ele sunt folosite și pentru înmulțire, prin bută- 
șire sau prin altoire, când sunt coapte, fiind 
recoltate de pe butuci sănătoşi și productivi.— 
Cârceii sunt organele de susținere ale plantei; 
ei se găsesc, fie în fața frunzelor (continuu), fie 
la fiecare frunză (discontinuu). Vița are flori 
hermafrodite, de tipul cincinal (cinci sepale și 
cinci stamine), cari, prin autofecundare, dau 
fructul care se prezintă sub formă de boabe 
sferice, ovale, etc., formate din peliță, pulpă și 
semințe. Boabele sunt reunile pe ciorchine, de 
forme diferite (cilindrice, conice, piramidale), 
compacte sau rărite — de obiceiu în proporție 
de 94:97% boabe, și 3-::6%, ciorchine.— 

Boabele au o compoziţie chimică foarte va- 
riată, după specie și după condiţiunile în cari 
se găsesc. Conţin, de obiceiu, în peliță: sub- 
stanțe grase și ceroase, microorganisme, fermenți 
solubili, coloranți (enocianină în cele roșii, și 
enoflavină în cele albe), uleiuri eterice, etc;; 
în pulpă: zahăr, substanțe albuminoide și răși- 
noase, gume, tanin, bitartrat de potasiu, acid 
tartric, malic și citric, și sărurile de calciu, de 
magneziu, de potasiu ale acestor acizi, cum 
şi fosfaţi, cloruri, săruri de fier, etc.; în seminţe: 
9..:12% apă, 10:::20% uleiu, 9-::12% hidraţi de 
carbon, circa 8,5% pentozani, aproximativ 4,5% 
tanin, celuloză, cenușă, etc. 

După coloare, strugurii se împart cum urmează: 
struguri albi, cari îi cuprind pe cei verzui, albi- 
verzui, galbeni, aurii și ruginii — şi struguri roşii, 
cari îi cuprind și pe cei roz, negri, negri-vio- 
lacei, etc.; după gust, se deosebesc numeroase 
varietăți (simpli, fragă, tămâioasă, etc.); după 


întrebuințare, se împart în struguri de masă și 
struguri de vin.— Importanța principală a viței 
de vie consistă în folosirea fructelor ei, in indus- 
tria vinificaţiei, la fabricarea vinului, a tescovinei 
şi a unui uleiu din seminţele strugurilor, cum și 
în alimentaţie.— 

Boalele cari, atacând vița de vie, îi slătesc 
vitalitatea și micșorează producția de struguri, 
sunt mana, oidivmul și filoxera. 

Mana viței de vie (mildiu) e boala produsă 
de Plasmopora. viticola, ciupercă cu miceliu con- 
tinuu, ramificat, cu diametru variabil, care circulă 
între celulele parazitate, în cari pătrunde uneori 
prin niște sugători sferici, și în bobițe. Această 
ciupercă se desvoltă mai bine la anumite tem- 
peraturi (10:::25*) şi la umiditate mare, mai ales 
în prezența picăturilor de apă, pe frunze. — 
Contaminarea (pătrunderea tubului germinativ al 
zoosporului în frunze) se produce la 10..:145; 
incubația durează cca 7 zile; apariția manei în- 
cepe, de obiceiu, în luna lunie și se manifestă 
prin invazii, în perioadele calde și ploioase. 
Ciuperca atacă frunzele, florile, boabele, lăstarii 
tineri și cârceii, formând pete neregulate, întinse 
și difuze, de coloare gălbuie sau roșie-violacee, 
pe frunze, pete brune pe boabe, și pete cenușii 
sau brune pe lăstari, uscând frunzele, cari cad, 
și sbârcind boabele, cari se usucă și cad. 

Mana viței de vie se combate prin următoarele 
mijloace: plantarea tufelor în rânduri și la di- 
stanțe mari, folosind spalierele, pentru ca frunzele 
să fie mai libere; legarea coardelor mai sus, 
ciupitul, cârnitul şi înlăturarea lăstarilor inutili; cul- 
tivarea varietăților mai rezistente; stropirea plantei 
cu soluții cuprice (zeamă bordeleză și zeamă 
de Burgundia), ceea ce constitue însă numai 
un tratament preventiv. — Zeama bordeleză 
se obține amestecând o soluție de sulfat de 
cupru (1:::2%) cu lapte de var (0,5-::1% var), 
în vase de lemn, de gresie, ceramică, etc. E 
întrebuințată, imediat după preparare, pentru 
stropirea plantei pe toate organele verzi, inclu- 
ziv pe struguri, numai înainte şi după înflorire, 
dimineața și seara și pe timp liniștit; butucul se 
stropește intens şi complet.—  Stropirile se fac 
cu ajutorul pulverizatoarelor, primul tratament 
fiind cel mai importani.— Zeama de Burgundia 
se prepară din sulfat de cupru şi carbonat de 
potasiu sau de sodiu, și e întrebuințată în mai 
mică măsură. — 

Oidiumul viței de vie (făinarea) e boala pro- 
dusă de Erysiphae Tuckeri, o ciupercă din fami- 
lia erizifaceelor, care atacă atât frunzele, cât și 
boabele, acoperindu-le cu pete, albicioase la 
început, apoi cenușii murdare. Când începe pârga, 
strugurii nu mai sunt atacați de oidium, Această 
boală se propagă mai ales când atmosfera e 
caldă și umedă, pe timp noros; pe timp călduros, 
secetos și însorit, desvoltarea e mai grea sau nu 
se produce. Tratamentul preventiv se face prin 
prăfuire cu floare de sulf, pe organele verzi ale 
plantei, cu ajutorul unor pulverizatoare, în zile 
călduroase, calme, senine, după ce a dispărut 


